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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 

11 Μαίου 2016 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 52 
Τροποποίηση του Π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοί¬ 
ων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλί¬ 
ου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α' 231), όπως ισχύει 
μετά την τροποποίησή του με τα Π.δ. 158/1999 (Α' 156), 
137/2002 (Α' 112), 294/2003 (Α' 251), 194/2009 (Α' 239), 
39/2010 (Α' 79), 128/2011 (Α' 259), 121/2012 (Α' 214), 
156/2013 (Α' 248), 33/2015 (Α' 46) και 81/2015 (Α' 158) 
σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2015/559/ΕΕ της Επι¬ 
τροπής της 9ης Απριλίου 2015 (Ε 95/1/10.04.2015). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του 
κοινοτικού δικαίου» (Α' 34), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101) και του άρθρου 4 
του Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) και τροποποιήθηκε με 
τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α' 101), 31 του Ν. 2076/1992 
(Α' 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α' 261), 22 του Ν. 2789/2000 
(Α' 21), 48 του Ν. 3427/2005 (Α' 312), 91 του Ν. 3862/2010 
(Α' 113) και 50 του Ν. 4342/2015 (Α' 143). 

β) Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102). 

γ) Του Ν. 3141/1955 «Περί συστάσεως παρά τω Υ.Ε.Ν. 
Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)» (Α' 43), όπως 
ισχύει. 

δ) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο¬ 
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι¬ 
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας, και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών 
Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας Ανά¬ 
πτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγι¬ 
κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οι¬ 
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α' 114). 


ε) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116). 

στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98). 

2. Το αριθμ. 2222.1-1.1/6115/2016 Έγγραφο Διευθυντή 
ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ προς το Συμβούλιο Εμπορικού 
Ναυτικού για παροχή γνωμοδότησης. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού. 

4. Την αριθμ. 81/2016 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού 
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρ¬ 
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2015/559/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Απριλίου 
2015 (Ε 95/1/25.07.2014), με την οποία τροποποιείται η 
Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 
1996 (Ε 46/17.2.1997), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 
Οδηγίες 98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 
1998 (Ε 315/25.11.1998), 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής της 10ης 
Ιουλίου 2001 (Ε204/28.7.2001), 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής 
της 2ας Σεπτεμβρίου 2002 (Ε 254/23.9.2002), 2008/67/ΕΚ 
της Επιτροπής της 30ης Ιουνίου 2008 (Ε 171/1.7.2008), 
2009/26/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2009 
(Ε 113/6.5.2009), 2010/68/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας 
Οκτωβρίου 2010 (Ε 305/20.11.2010), 2011/75/ΕΕ της Επι¬ 
τροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2011 (Ε239/1/15.09.2011), 
2012/32/ΕΕ της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2012 
(Ε312/ 10.11.2012), 2013/52ΕΕ της Επιτροπής της 30ης 
Οκτωβρίου 2013 (Ε304/14.11.2013) και 2014/93/ΕΕ της 
Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2014 (Ε220/25.07.2014),οι 
οποίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τα προ¬ 
εδρικά διατάγματα 347/1998 (Α' 231), 158/1999 (Α' 156), 
137/2002 (Α' 112), 294/2003 (Α' 251), 194/2009 (Α' 239), 
39/2010 (Α' 79), 128/2011 (Α' 259), 121/2012 (Α' 214), 156/2013 
(Α' 248), 33/2015 (Α' 46) και 81/2015 (Α’ 158) αντίστοιχα 
και αφορούν στον εξοπλισμό των πλοίων. 
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Αρθρο 2 

(Άρθρο 1 της Οδηγίας) 

Το Παράρτημα Α του άρθρου 19 του Π.δ. 347/1998 
(Α' 231) (Παράρτημα Α της Οδηγίας 96/98/ΕΚ), όπως αυτό 
έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του Π.δ. 158/1999 
(Α' 156), το άρθρο 4 του Π.δ. 137/2002 (Α' 112), το άρθρο 
4 του Π.δ. 294/2003 (Α' 251), το άρθρο 3 του Π.δ. 194/2009 
(Α' 239), το άρθρο 3 του Π.δ. 39/2010 (Α' 79), το Πα¬ 
ράρτημα του Π.δ. 128/2011 (Α' 259), το Παράρτημα του 
Π.δ. 121/2012 (Α' 214), το Παράρτημα του Π.δ. 156/2013 
(Α' 248), το Παράρτημα του Π.δ. 33/2015 (Α' 46) και το Πα¬ 


ράρτημα του Π.δ. 81/2015 (Α' 158) αντικαθίσταται από το 
κείμενο του Παραρτήματος του παρόντος διατάγματος. 

Αρθρο 3 

(Αρθρο 2 της Οδηγίας) 

Εξοπλισμός, περιλαμβανόμενος στη στήλη 1 του παραρ¬ 
τήματος Α.1 ως μεταφερθείς από το παράρτημα Α.2, ο 
οποίος είχε κατασκευασθεί πριν από τις 30 Απριλίου 2016 
σύμφωνα με διαδικασίες έγκρισης τύπου ήδη ισχύουσες 
πριν από την ημερομηνία αυτή στο έδαφος κράτους 
μέλους, επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά και να το¬ 
ποθετείται σε κοινοτικό πλοίο μέχρι τις 30 Απριλίου 2018. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Γενική παρατήρηση για το παράρτημα Α: Οι κανονισμοί 501Α5 παραπέμπουν στην έκδοση 501Α5, όπως έχει τροποποιηθεί. 

Γενική παρατήρηση για το παράρτημα Α: Σε ορισμένους χαρακτηρισμούς ειδών, η στήλη 5 δείχνει ορισμένες δυνατές παραλλαγές του προϊόντος με τον ίδιο 
χαρακτηρισμό είδους. Οι παραλλαγές προϊόντων προβλέπονται ανεξάρτητα και διαχωρίζονται μεταξύ τους με διακεκομμένη γραμμή. Μόνον για την πιστοποίηση 
επιλέγεται η σχετική παραλλαγή προϊόντος, αναλόγως της περίπτωσης (παράδειγμα: Α.1/3.3). 

Κατάλογος των χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών 

Α.1, τροπολογία 1 που αφορά συνήθη έγγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ. 

Α.2, τροπολογία 2 που αφορά συνήθη έγγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ. 


ΑΟ, διορθωτική τροπολογία που αφορά συνήθη έγγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ. 


ΟΑΤ, κατηγορία εξοπλισμού ραντάρ όπως ορίζεται στο τμήμα 1.3 του ΙΞΟ 62388 (2007). 


Εγκύκλ., Εγκύκλιος 


ΟΟΙΚΕΟ, Διεθνείς κανονισμοί για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα. 
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ΟΟΜ5ΑΒ, Υποεπιτροπή του ΙΜΟ για τις ασύρματες επικοινωνίες και την έρευνα και τη διάσωση. 


ΕΝ, Ευρωπαϊκό Πρότυπο. 


ΕΤ5Ι, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων. 


Ρ55, Διεθνής κώδικας συστημάτων πυρασφάλειας. 


ΡΤΡ, Διεθνής κώδικας για την εφαρμογή διαδικασιών δοκιμών πυρός. 


Η50, Κώδικας ταχύπλοων σκαφών. 


ΙΒΟ, Διεθνής κώδικας χημικών χύδην. 


ΔΟΠΑ, Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας. 


ΙΕΟ, Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή. 
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160, Διεθνής κώδικας για τη ναυπήγηση και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν χύδην 
υγροποιημένα αέρια. 


ΙΜΟ, Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. 


150, Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. 


ΙΤϋ, Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ). 


Ε5Α, Σωστικό μέσο. 


ΜΑΚΡΟί, Διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία. 


ΜΕΡΟ, Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. 


Μ50, Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας. 


ΝΟχ, οξείδια του αζώτου. 
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Συστήματα Ο 2 /ΗΟ Συστήματα οξυγόνου υδρογονανθράκων. 


501Α5, Διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα. 


50χ, οξείδια του θείου. 


Κανον., κανονισμός. 


Απόφ., απόφαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΗΔΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 
Σημειώσεις που ισχύουν για ολόκληρο το παράρτημα Α.1 

α) Γενικά: πέραν των προτύπων δοκιμής που αναφέρονται συγκεκριμένα, οι διάφορες διατάξεις που πρέπει να ελέγχονται κατά την εξέταση του τύπου (έγκριση 
τύπου) όπως αναφέρεται στις ενότητες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης στο παράρτημα Β, βρίσκονται στις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών 
συμβάσεων και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων του ΙΜΟ. 


β) Στήλη 1: Επιτρέπεται η εφαρμογή του άρθρου 2 της οδηγίας 2013/52/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ ί 304 της 14.11.2013) (9η τροπολογία του παραρτήματος Α της 
ΜΕϋ). 


γ) Στήλη 1: Επιτρέπεται η εφαρμογή του άρθρου 2 της οδηγίας 2014/93/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ ί 220 της 25.07.2014) (10η τροπολογία του παραρτήματος Α της ΜΕΡ). 


δ) Στήλη 5: Όπου αναφέρονται αποφάσεις ΙΜΟ, εφαρμόζονται μόνο τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα σχετικά μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και 
εξαιρούνται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων. 
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ε) Στήλη 5: Οι διεθνείς συμβάσεις και τα πρότυπα δοκιμής εφαρμόζονται στην επικαιροποιημένη έκδοσή τους. Με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό των σχετικών 
προτύπων, οι εκθέσεις δοκιμών, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και οι δηλώσεις συμμόρφωσης θα προσδιορίζουν το εφαρμοζόμενο συγκεκριμένο πρότυπο 
δοκιμής καθώς και την έκδοσή του. 


στ) Στήλη 5: Όταν αναφέρονται δύο σειρές προτύπων δοκιμής (χωριζόμενες με "ή"), κάθε σειρά ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις δοκιμών για την τήρηση των 
προτύπων επίδοσης ΙΜΟ. Επομένως, η δοκιμή βάσει μιας σειράς αρκεί για να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών πράξεων. 
Αντιθέτως, όταν χρησιμοποιούνται άλλα διαχωριστικά σημεία (κόμματα), εφαρμόζονται όλα τα παρατιθέμενα πρότυπα. 


ζ) Οι διατυπούμενες στο παρόν παράρτημα απαιτήσεις ισχύουν με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των διεθνών συμβάσεων για τις μεταφορές. 

1. Σωστικά μέσα 


Στήλη 4: Πρέπει να εφαρμόζεται η εγκύκλιος 980/ΙΜΟ Μ50, εκτός εάν υπερισχύουν τα της στήλης 4. 


Αριθ. 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός 501Α5 74 
όπως τροποποιήθηκε 
όπου απαιτείται "έγκριση 
τύπου" 

Κανονισμοί 501Α5 74, όπως έχουν τροποποιηθεί, 
και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ, 
κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για την 
αξιολόγηση της 
πιστότητας 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α1/1.1 

(υκλικά σωσίβια 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. II1/7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

3+ ϋ 



— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/34, 


Β + Ε 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 






— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 1, II, 






— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 8. 



Α.1/1.2 

Φώτα ένδειξης θέσης σωστικών 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. II1/7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

3+ 0 


αέσων: 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/22, 


3+ Ε 




— Κανον. 111/26, 






— Κανον. 111/32, 




α) για σωστικά σκάφη και 


— Κανον. 111/34, 
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σωσίβιες λέμβους. 

3) για κυκλικά σωσίβια, 

/) για σωσίβιες ζώνες (ατομικά 
σωσίβια). 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας 15Α) II, IV, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 8. 



Μ/1.3 

Αυτόματες καπνογόνες συσκευές 
<υκλικών σωσιβίων 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. II1/7, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 1, II, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 8. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β + 0 

3 + Ε 

Β + Ρ 

Μ/1.4 

Εωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια) 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. II1/7, 

— Κανον. 111/22, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 1, II, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 ΚώδικαςΗδΟ) 8, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.922, 

— ΙΜΟ ΜδΟ.Ι/Εγκύκλ. 1304. 

— ΙΜΟ ΜδΟ.Ι/Εγκύκλ. 1470. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

4.1/1.5 

Ετολές εμβάπτισης (κατάδυσης) 

<αι προστατευτικές στολές που 
τροορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
σε συνδυασμό ΜΕ σωσίβια ζώνη 
[ατομικό σωσίβιο) 
α) στολή εμβάπτισης (κατάδυσης) 
ιχωρίς εγγενή μόνωση 

3) στολή εμβάπτισης (κατάδυσης) 

ιε εγγενή μόνωση 

|/) προστατευτικές στολές 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. II1/7, 

— Κανον. 111/22, 

— Κανον. 111/32, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 1, II, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 8, 
—ΙΜΟ Μ50/ Εγκύκλ.1046. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Μ/1.6 

Ετολές εμβάπτισης (κατάδυσης) 
ιαι προστατευτικές στολές που 
τροορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
σε συνδυασμό ΧΩΡΙΣ σωσίβια 
ζώνη (ατομικό σωσίβιο) 
α) στολή εμβάπτισης (κατάδυσης) 
ιχωρίς εγγενή μόνωση 

3) στολή εμβάπτισης με εγγενή 
τόνωση 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. II1/7, 

— Κανον. 111/22, 

— Κανον. 111/32, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 1, II, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 8, 
—ΙΜΟ Μ50/ Εγκύκλ.1046. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β + ϋ 

3 + Ε 

Β + Ρ 
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1/) προστατευτικές στολές 





Μ/1.7 

θερμικές προστατευτικές 
ενδυμασίες 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/22, 

— Κανον. 111/32, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(λ36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.48(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 1, II, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 Κώδικας Η50) 8, 

— ΙΜΟ Μ5(Ι/ Εγκύκλ.1046. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β + θ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Μ/1.8 

Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου 
(πυροτεχνήματα) 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. II1/6, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.48(66)-(Κώδικας ί5Α) 1, III, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η5(Ι) 8. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β+ 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Μ/1.9 

Βεγγαλικά χειρός (πυροτεχνήματα) 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας 15Α) 1, III, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 Κώδικας Η5(Ε) 8. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β + θ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Μ/1.10 

Επιπλέοντα καπνογόνα 
(πυροτεχνήματα) 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 1, III. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β + θ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Μ/1.11 

Συσκευές ρίψεως σχοινιού 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/18, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 1, VII, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 Κώδικας Η5(Ε) 8. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β + θ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

4.1/1.12 

Φουσκωτές σωσίβιες σχεδίες 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/13, 

— Κανον. 111/21, 

— Κανον. 111/26, 

— Κανον. 111/31, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5048(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 1, IV, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 Κώδικας Η5(Ε) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Και για προληπτική συντήρηση 
<ατά μεγάλα χρονικά διαστήματα: 

— ΙΜΟ Μ50.1/ Εγκύκλ. 1328 

Β+ 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 
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— ΙΜΟ Μ50/ Εγκύκλ. 811. 

— ΙΜΟ Μ50.1/ Εγκύκλ. 1328 



Μ/1.13 

άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/21, 

— Κανον. 111/26, 

— Κανον. 111/31, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Ζ.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 1, IV, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 Κώδικας ΗδΟ) 8, 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ.811. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.1006. 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Μ/1.14 

Αυτομάτως αυτοανορθούμενες 
σωσίβιες σχεδίες 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/26, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μδ036(63)-(1994 Κώδικας 

Ηδ(Ι) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜδΟ 48(66)-(Κώδικας ίδΑ) 1, IV, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μδ097(73)-(2000 Κώδικας ΗδΟ) 8, 

— ΙΜΟ Μδ(Ι/Εγκύκλ.809, 

— ΙΜΟ Μδ(Ι/Εγκύκλ.811. 

— ΙΜΟ ΜδΟ.1/ Εγκύκλ. 1328 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70), 

<αι για προλητιτική συντήρηση 
<ατά μεγάλα χρονικά διαστήματα: 

— ΙΜΟ Μ50.1/ Εγκύκλ. 1328 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Μ/1.15 

(αλυμμένες αναστρεφόμενες 
σωσίβιες σχεδίες 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/26, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μδ(λ36(63)-(1994 Κώδικας ΗδΟ) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μδ0.48(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 1, IV, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μδ097(73)-(2000 Κώδικας ΗδΟ) 8, 

— ΙΜΟ Μ5(Ι/Εγκύκλ.809, 

— ΙΜΟ Μδ(Ι/Εγκύκλ.811. 

— ΙΜΟ ΜδΟ.Ι/ Εγκύκλ. 1328 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70), 

<αι για προλητιτική συντήρηση 
<ατά μεγάλα χρονικά διαστήματα: 

— ΙΜΟ Μ50.1/ Εγκύκλ. 1328 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

4.1/1.16 

διατάξεις επίπλευσης σωσίβιων 
σχεδιών (υδροστατικοί μηχανισμοί 
Ελευθέρωσης) 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/13, 

— Κανον. 111/26, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μδ(λ36(63)-(1994 Κώδικας ΗδΟ) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μδ0.48(66)-(Κώδικας 1_5Α) 1, IV, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μδ0.97(73)-(2000 Κώδικας ΗδΟ) 8, 

— ΙΜΟ Μ5(Ι/Εγκύκλ.811. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70), 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 
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Α. 1/1.17 

Εωσίβιες λέμβοι: 

α) επωτίδιες σωσίβιες λέμβοι: 

— μερικώς καλυπτόμενες, 

— πλήρως καλυπτόμενες. 

3) ελευθέρας πτώσης. 

— Κανον. 1 Μ/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/21, 

— Κανον. 111/31, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5048(66)-( Κώδικας Ι_5Α) 1, IV, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 Κώδικας Η50) 8, 

— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 1423. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Ο81(70), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.1006. 

Β+ ϋ 

Β + Ρ 

5 

Μ/1.18 

άκαμπτες λέμβοι έκτακτης 
ανάγκης (διάσωσης) 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/21, 

— Κανον. 111/31, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-( Κώδικας Ι_5Α) 1, V, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η5(3) 8. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.1006. 

Β+ ϋ 

Β + Ρ 

(3 

Μ/1.19 

Πνευστές λέμβοι έκτακτης 
ανάγκης (διάσωσης) 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/21, 

— Κανον. 111/31, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5048(66)-( Κώδικας Ι_5Α) 1, V, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 8. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70), 

— 150 15372 (2000). 

Β+ ϋ 

Β + Ρ 

(3 

Μ/1.20 

Ταχύπλοες λέμβοι έκτακτης 
ανάγκης (διάσωσης): 
α) φουσκωτές 

3) άκαμπτες 

γ) άκαμπτες-φουσκωτές 

— Κανον. II1/4. 

— Κανον. 111/26, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 1, V, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.1016, 

— ΙΜΟ Μ5(3/Εγκύκλ.1094. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1006, 

— 150 15372 (2000). 

Β+ ϋ 

Β + Ρ 

5 

Μ/1.21 

ΥΙέσα καθαίρεσης με τη χρήση 
(επωτίδων) συρματόσχοινων 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/23, 

— Κανον. 111/33, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας 15Α) 1, VI, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η5(Ι) 8. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β+ 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

5 

Μ/1.22 

ΥΙέσα (αυτόματης) καθαίρεσης 
ελεύθερης επίπλευσης για 
σωστικά σκάφη 

Μεταφέρθηκε στο Α.2/1.3 

Μ/1.23 ||Μέσα καθαίρεσης τύπου 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. 111/16, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

3+ ϋ 



















ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


2123 



Βαρύτητας για σωσίβιες λέμβους 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/23, 


ϊ + Ε 




— Κανον. 111/33, 


ϊ + ρ 




— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας 15Α) 1, VI, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 8. 


5 

4.1/1.24 

ΥΙέσα καθαίρεσης για σωσίβιες 


— Κανον. 111/12, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β + ϋ 


σχεδίες (Επωτίδες) 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. 111/16, 


ϊ + Ε 



— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/34, 


Β + Ρ 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας 1_5Α) 1, VI, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 8. 


0 

4.1/1.25 

ΥΙέσα καθαίρεσης ταχύπλοων 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. 111/26, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

ϊ + ϋ 


\.έμβων διάσωσης (Επωτίδες) 


— Κανον. 111/34, 


ϊ + Ε 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 1, VI. 


Β + Ρ 

4.1/1.26 

ΥΙηχανισμός ελευθέρωσης για 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. 111/16, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

ϊ + 0 


α) Σωσίβιες λέμβοι και λέμβοι 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/34, 




διάσωσης, (καθαιρούμενες με 
συρματόσχοινο ή συρματόσχοινα) 
3) σωσίβιες σχεδίες 
καθαιρούμενες με 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 1, IV, VI, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 8, 


Β + Ρ 




συρματόσχοινο ή συρματόσχοινα) 
/) σωσίβιες λέμβους ελεύθερης 
ιτώσης 


— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ.1419. 



4.1/1.27 

Συστήματα εκκένωσης πλοίων 

— Κανον. 111/4. 

— Κανον. 111/15, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

ϊ + 0 



— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/26, 


ϊ + Ρ 




— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας 15Α) 1, VI, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 8. 


5 

4.1/1.28 

ΥΙέσα περισυλλογής 

— Κανον. II1/4. 

— Κανον. 111/26, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70), 

ϊ + ϋ 




— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 1, VI. 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.810. 

Β + Ρ 
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Α. 1/1.29 

(λίμακες επιβίβασης 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. 111/11, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70), 

5+ 0 



— Κανον. 111/11, 

— Κανον. 111/34, 

— 150 5489 (2008). 

3+ Ρ 



— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας 15Α), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50), 

— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 1285. 



Μ/1.30 

Οπισθανακλαστικά υλικά 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.658(16). 

5+ 0 



— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 


3+ Ε 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 1, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 8. 


Β + Ρ 

Μ/1.31 

Αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές 

ΥΙεταφέρθηκε στα Α.1/5.17 και Α.1/5.18 




συσκευές νΗΡ σωστικού σκάφους 





Μ/1.32 

Αναμεταδότης 5ΑΚ 9 6Ηζ (5ΑΚΤ) 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.18 

Μ/1.33 

Ανακλαστήρας ραντάρ για 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. 111/34, 

— ΕΝ 150 8729 (1998), 

3+ 0 


σωσίβιες λέμβους και λέμβους 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.384(Χ), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

3 + Ε 


διάσωσης (παθητικός) 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 

Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 1, IV, V, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.164(78). 

συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 
50945 διορθωτικό 1 (2008). 

Η, 

— ΕΝ 150 8729 (1998), 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 
50945 διορθωτικό 1 (2008). 

Η, 

— 150 8729-1 (2010), 

3 + Ρ 

— ΕΝ 60945 (2002), 

συμπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΟ 60945 

διορθωτικό 1 (2008). 

Η, 

— 150 8729-1 (2010), 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 
ιου ΙΕΟ 60945 

διορθωτικό 1 (2008). 

1/1.34 

Πυξίδα για σωσίβιες λέμβους και 
λέμβους διάσωσης 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.23 
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Μ/1.35 

Φορητός πυροσβεστικός 
εξοπλισμός για σωσίβιες λέμβους 
<αι λέμβους διάσωσης 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/3.38 

Μ/1.36 

(ινητήρας πρόωσης σωσίβιας 
^μβου/λέμβου διάσωσης 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας 15Α) IV, V. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

3 + 0 

Β + Ε 

! + Ρ 

Μ/1.37 

ϊξωλέμβιος κινητήρας πρόωσης 
\.έμβου διάσωσης 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας 15Α) V. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Μ/1.38 

Ιροβολείς προς χρήση σε 
σωσίβιες λέμβους και λέμβους 
διάσωσης 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 1, IV, V, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(λ97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 8. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

Μ/1.39 

Ανοικτές αναστρεφόμενες 
σωσίβιες σχεδίες 

— Κανον. 111/4. 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 Κώδικας Η50) 

3, παράρτημα 10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ι.48(66)-(Κώδικας 1_5Α) 1, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(73)-(2000 Κώδικας Η50) 

3, παράρτημα 11. 

— ΙΜΟ Μ50.1/ Εγκύκλ. 1328 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
(ώδικας Η50) παράρτημα 10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(73)-(2000 
(ώδικας Η50) παράρτημα 11. 

<αι για προληπτική συντήρηση 
<ατά μεγάλα χρονικά διαστήματα: 

— ΙΜΟ Μ50.1/ Εγκύκλ. 1328 

3 + 0 

Β + Ρ 

Μ/1.40 

ΥΙηχανικός ανυψωτήρας πλοηγού 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/4.48 

Μ/1.41 

ϊαρούλκα για σωστικά σκάφη και 
νέμβους διάσωσης 

α) επωτίδιες σωσίβιες λέμβοι: 

3) ελευθέρας πτώσης, 

/) σωσίβιες σχεδίες, 
δ) λέμβοι περισυλλογής 
ε) ταχείες λέμβοι περισυλλογής. 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/16, 

— Κανον. 111/17, 

— Κανον. 111/23, 

— Κανον. 111/24, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας 1_5Α) 1, VI, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 Κώδικας Η50) 8. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70). 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

5 

Μ/1.42 

(λίμακα πλοηγού 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/4.49 

4.1/1.43 

4καμπτες/φουσκωτές λέμβοι 
έκτακτης ανάγκης (διάσωσης) 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 111/21, 

— Κανον. 111/31, 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.81(70), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.1006, 

— 150 15372 (2000). 

3 + 0 

Β + Ρ 
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— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ι.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.48(66)-( Κώδικας Ι_5Α) I, V, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η5(Ι) 8. 


2. Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης 


Αριθ. 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός ΜΑΚΡΟί 73/78, 

Κανονισμοί ΜΑΚΡΟΙ73/78, όπως έχουν 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για την 



όπως τροποποιήθηκε, όπου 

τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και 


αξιολόγηση της 



απαιτείται "έγκριση τύπου" 

εγκύκλιοι του ΙΜΟ, κατά περίπτωση 


πιστότητας 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4.1/2.1 

Εξοπλισμός διήθησης ελαίου 

— Παράρτημα 1, Καν.14. 

—Παράρτημα 1, Κανον. 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡΟ 107(49), 

3 + ϋ 


για περιεκτικότητα των 


— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 643. 

— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 643. 

3 + Ε 


αποβλήτων σε έλαιο το πολύ 15 
Ο.ρ.ΓΠ) 


3 + Ρ 



4.1/2.2 

Ανιχνευτές διεπιφάνειας 

— Παράρτημα 1, Κανον. 32. 

— Παράρτημα 1, Κανον. 32. 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡ0.5(ΧΙΙΙ). 

3 + 0 


ύδατος/ελαίου 




3 + Ε 

3+ Ρ 

4.1/2.3 

Μετρητές συγκέντρωσης ελαίου 

— Παράρτημα 1, Καν.14. 

—Παράρτημα 1, Κανον. 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡΟ 107(49), 

3 + 0 




— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 643. 

— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 643. 

3 + Ε 

3 + Ρ 

4.1/2.4 

Μονάδες επεξεργασίας που 
τροορίζονται για τοποθέτηση σε 
υφιστάμενο εξοπλισμό 
διαχωρισμού ύδατος/ελαίου (για 
τεριεκτικότητα των αποβλήτων 
σε έλαιο μέχρι και 15 ρ.ρ.ίϊΐ.) 

Αφίεται εσκεμμένα κενό. 

4.1/2.5 

Σύστημα παρακολούθησης και 

— Παράρτημα 1, Κανον. 31, 

— Παράρτημα 1, Κανον. 31. 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡΟ108(49). 

3 + 0 


Ελέγχου της απόρριψης 

— ΙΜΟ ΜΕΡΟΙ/Εγκύκλ.761 



3+ Ε 


τετρελαίου από πετρελαιοφόρο 

Αναθ.1. 



3 + Ρ 

4.1/2.6 

Συστήματα αποχέτευσης 

— Παράρτημα IV, Κανον. 9. 

— Παράρτημα IV, Κανον. 9. 

Εως τις 31 Δεκεμβρίου 2015: 

3 + 0 





— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡ0.159(55). 

3 + Ε 





Από 1η Ιανουάριου 2016: 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡ(Ε.227(64). 

3+ Ρ 

4.1/2.7 

Αποτεφρωτήρες επί του σκάφους 

— Παράρτημα VI, Κανον. 16. 

— Παράρτημα VI, Κανον. 16. 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡΟ76(40). 

3 + 0 




— ΙΜΟ ΜΕΡΟ.Ι/Εγκύκλ. 793 


3+ Ε 
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3 + Ρ 

3 

λ.1/2.8 

Ευσκευή ανάλυσης οξειδίων του 
αζώτου προς χρήση επί του 
τλοίου, σύμφωνα με τον τεχνικό 
<ώδικα ΝΟχ του 2008. 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡ(Ε.176(58) - 
αναθεωρημένο παράρτημα VI 
της ΜΑΚΡΟί, Κανον. 13). 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡ0.176(58) - (αναθεωρημένο 
ταράρτημα VI της ΜΑΚΡΟί, Κανον. 13) 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡ0.177(58) - (Τεχνικός 
<ώδικας ΝΟχ του 2008), 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡ0.198(62), 

— ΙΜΟ ΜΕΡΟΙ/Εγκύκλ. 638. 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡ(Ε.177(58) - 
Τεχνικός κώδικας ΝΟχ του 2008), 

3 + ϋ 

3 + Ε 

3 + Ρ 

3 

0/2.9 

Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί 
άλλες τεχνολογικές μεθόδους 
ιείωσης των εκπομπών 5οχ. 

Μεταφέρθηκε στο Α.2/2.4 

0/2.10 

Ευστήματα καθαρισμού 
<αυσαερίων επί του σκάφους. 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡ(Ε.176(58) - 
αναθεωρημένο παράρτημα VI 
της ΜΑΚΡΟί, Κανον. 4), 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡ0.184(59). 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡ0.176(58) -(αναθεωρημένο 
ταράρτημα VI της ΜΑΚΡΟί, Κανον. 4). 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡΟ. 184(59). 

3 + ϋ 

3 + Ε 

3 + Ρ 


3. Εξοπλισμός πυροπροστασίας 


Αριθ. 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός 501Α5 74, όπως 
τροποποιήθηκε, όπου 
απαιτείται "έγκριση τύπου" 

Κανονισμοί 50ίΑ5 74, όπως έχουν 
τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και 
εγκύκλιοι του ΙΜΟ, κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για την 
αξιολόγηση της 
πιστότητας 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1/3.1 

3ασική επίστρωση 
<αταστρωμάτων (πράιμερ) 

— Κανον. 11-2/4, 

— Κανον. 11-2/6, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 11-2/4, 

— Κανον. 11-2/6, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 

Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 

Η50) 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.307(88)- 
[2010 Κώδικας ΡΤΡ). 

Β + 0 

3 + Ε 

3 + Ρ 

^1/3.2 

φορητοί πυροσβεστήρες 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.98(73)- 
[Κώδικας Ρ55) 4. 

— Κανον. 11-2/4, 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. 11-2/18, 

— Κανον. 11-2/19, 

— Κανον. 11-2/20, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.951(23), 

— ΕΝ 3-7 (2004) 
ιυμπεριλαμβανομένου 
του Α. 1(2007), 

— ΕΝ 3-8 (2006) 
ιυμπεριλαμβανομένης 
της ΑΟ (2007), 

— ΕΝ 3-9 (2006) 

Β + Ό 

3 + Ε 

3 + Ρ 


























2128 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 4, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκυκλ.1239, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.1275. 

ιυμπεριλαμβανομένης 
της ΑΟ (2007), 

— ΕΝ 3-10 (2009). 


*.1/3.3 

Εξάρτυση πυροσβέστη: 
ιροστατευτική ενδυμασία 
(ενδυμασία προσέγγισης) 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73) 
[Κώδικας Ρ55) 3. 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 3. 

Ιροστατευτική ενδυμασία 
ϊξάρτυσης πυροσβέστη: 

— ΕΝ 469 (2005) 

ιυμπεριλαμβανομένης 

της Α1 (2006) και της ΑΟ (2006). 

Β + 0 

3 + Ε 

3 + Ρ 

Προστατευτική ενδυμασία 
ϊξάρτυσης πυροσβέστη - 
χνακλαστικός ιματισμός για ειδική 
χυρόσβεση: 

— ΕΝ 1486(2007) 

Προστατευτική ενδυμασία 
ϊξάρτυσης πυροσβέστη - 
ιροστατευτική ενδυμασία με 
χνακλαστική εξωτερική επιφάνεια: 
— 150 15538 (2001) Επίπεδο 2. 

Λ.1/3.4 

ίξάρτυση πυροσβέστη: μπότες 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)- 
[Κώδικας Ρ55) 3. 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 3. 

— ΕΝ 15090(2012) 

3 + 0 

3 + Ε 

3 + Ρ 

Μ/3.5 

ΐξάρτυση πυροσβέστη: γάντια 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)- 
[Κώδικας Ρ55) 3. 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 3. 

— ΕΝ 659 (2003) 
χυμπεριλαμβανομένης της Α1 
(2008) και της ΑΟ (2009). 

Β + 0 

3 + Ε 

3 + Ρ 

Μ/3.6 

ϊξάρτυση πυροσβέστη: κράνος 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)- 
[Κώδικας Ρ55) 3. 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 3. 

— ΕΝ 443 (2008) 

Β + 0 

3 + Ε 

3 + Ρ 

Α.1/3.7 

Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή 
<λειστού κυκλώματος που 
\.ειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα 
Σημείωση: Για χρήση σε 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)- 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7, 

— ΕΝ 136(1998) 
χυμπεριλαμβανομένης της ΑΟ 
(2003), 

3 + 0 

3 + Ε 

Β + Ρ 
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ατυχήματα όπου υπάρχουν 
Επικίνδυνα εμπορεύματα 
απαιτείται μάσκα θετικής πίεσης. 

[Κώδικας Ρ55) 3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 3. 

— Και όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε 
χτυχήματα με φορτίο: 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.4(48)-(Κώδικας ΙΒΟ) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.5(48)-(Κώδικας 100) 14. 

— ΕΝ 137 (2006) 

(αιόταν η συσκευή 
(ρησιμοποιείται 

ιε ατυχήματα με φορτίο: 

— 150 23269-3 (2011). 


4.1/3.8 

Αναπνευστική συσκευή 
ιεπιεσμένου αέρα 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)- 
[1994 Κώδικας Η5(Ι) 7. 

— Σημείωση : 0 εξοπλισμός 
αυτός προορίζεται μόνον 
για ταχύπλοα σκάφη που 
έχουν κατασκευασθεί 

3άσει των διατάξεων του 
<ώδικα Η50 του 1994. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7. 

— ΕΝ 14593-1 (2005), 

— ΕΝ 14593-2(2005) 
ιυμπεριλαμβανομένης της ΑΟ 
[2005), 

— ΕΝ 14594 (2005) 
ιυμπεριλαμβανομένης της ΑΟ 
[2005). 

Β + ϋ 

3 + Ε 

3 + Ρ 

0/3.9 

Εξαρτήματα συστημάτων 
<αταιονιστήρων για χώρους 
ενδιαίτησης, χώρους 
εγκαταστάσεων και σταθμούς 
Ελέγχου, ισοδύναμα με τα 
αναφερόμενα στον κανονισμό II- 
2/12 της 501Α5 74 (περιορίζεται 
στα ακροφύσια και τις επιδόσεις 
ιούς). 

Στο παρόν είδος περιλαμβάνονται 
ακροφύσια σταθερών 
συστημάτων καταιονισμού για 
χαχύπλοα σκάφη (Η50)] 

— Κανον. 11-2/7, 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.98(73)- 
[Κώδικας Ρ55) 8. 

— Κανον. 11-2/7, 

— Κανον. 11-2/9, 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η5(Ε) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.44(65), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η5(Ε) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 8. 

— ΙΜΟ Μ5(Ε/Εγκύκλ.912. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.800(19). 

Β + ϋ 

3 + Ε 

3 + Ρ 

1/3.10 

ακροφύσια μόνιμων συστημάτων 
χυρόσβεσης με καταιονισμό 
νερού υπό πίεση, σε 
μηχανοστάσια και αντλιοστάσια 
φορτίου 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.98(73)- 
[Κώδικας Ρ55) 7. 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η5(Ε) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.98(73)-( Κώδικας Ρ55) 7, 

— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ. 1313. 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκ.1165, 

Προσάρτημα Α. 

Β + ϋ 

3 + Ε 

3 + Ρ 
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Μ/3.11 

Πυροστεγανότητα χωρισμάτων 
κλάσεως "Α" και "Β" 

α) Χωρίσματα κλάσεως «Α», 

3) χωρίσματα κλάσεως «Β». 

<λάση "Α": 

— Κανον. 11-2/3.2. 

(λάση "Β": 

— Κανον. 11-2/3.4. 

— Κανον. 11-2/9, και, 

<λάση «Α»: 

— Κανον. 11-2/3.2. 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1120 

— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ.1434 
<λάση «Β»: 

— Κανον. 11-2/3.4. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.307(88)- 
[2010 Κώδικας ΡΤΡ). 

— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ.1435 (η 
ιελευταία μόνον για χωρίσματα της 
<λάσης "Α"). 

Β + 0 

3 + Ε 

3 + Ρ 

4.1/3.12 

Διατάξεις για την πρόληψη της 
ιετάδοσης της φλόγας σε 
δεξαμενές φορτίου 
δεξαμενόπλοιων. 

— Κανον. 11-2/4, 

— Κανον. 11-2/16. 

— Κανον. 11-2/4, 

— Κανον. 11-2/16. 

— ΕΝ 150 16852 (2010), 

— 150 15364 (2007), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.677. 

Τα εξοπλισμό άλλο 
από βαλβίδες: 

3 + 0 

3 + Ε 

3 + Ρ 

Τα βαλβίδες: 

3 + Ρ 

4.1/3.13 

4καυστα υλικά 

— Κανον. 11-2/3, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 11-2/3, 

— Κανον. 11-2/5, 

— Κανον. 11-2/9, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η5(Ε) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 Κώδικας Η5(Ε) 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ζ.307(88)- (2010 
(ώδικας ΡΤΡ). 

3 + 0 

3 + Ε 

3 + Ρ 

^.1/3.14 

/λικά εκτός από χάλυβα για 
σωλήνες που διέρχονται 
χωρίσματα κλάσεως "Α" ή "Β" 

Είδος που περιλαμβάνεται στο Α. 1/3.26 και στο Α.1/3.27 

ών.1/3.15 

/λικά εκτός από χάλυβα για 
σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή 
.ιαζούτ 

α) πλαστικοί σωλήνες και 
Εξαρτήματα, 
β) βαλβίδες, 

/) συγκροτήματα εύκαμπτων 
σωλήνων και αντισταθμιστές, 
δ) εξαρτήματα μεταλλικών 
σωλήνων με ανθεκτικές και 
ελαστομερείς σφραγίσεις. 

— Κανον. 11-2/4, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 11-2/4, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η5(Ε) 

7.10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η5(Ε) 

7.10. 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1120. 

Σωληνώσεις και εξαρτήματα: 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.753(18). 

Β + 0 

3 + Ε 

βαλβίδες: 

— ΕΝ 150 10497 (2010). 

3 + Ρ 

Συγκροτήματα εύκαμπτων 
ιωλήνων: 

— ΕΝ 150 15540 (2001) 

— ΕΝ 150 15541 (2001). 

Εξαρτήματα μεταλλικών σωλήνων 
.ιε ανθεκτικές και ελαστομερείς 
ιφραγίσεις. 

— 150 19921 (2005), 

— 150 19922 (2005). 

4.1/3.16 

Πυρίμαχες πόρτες 

— Κανον. 11-2/9. 

— Κανον. 11-2/9. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Ο307(88)- (2010 

3 + 0 
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(ώδικας ΡΤΡ). 

— ΙΜΟ Μ501/Εγκύκλ. 1319. 

Β + Ε 

3 + Ρ 

4.1/3.17 

Εξαρτήματα συστημάτων ελέγχου 
χυρίμαχων θυρών. 

Σημείωση : Όταν στη στήλη 2 
κρησιμοποιείται ο όρος 
"εξαρτήματα συστημάτων" αυτό 
Ενδέχεται να σημαίνει ότι πρέπει 
να δοκιμαστεί ένα μόνο εξάρτημα, 
ομάδα εξαρτημάτων ή ολόκληρο 
σύστημα για να εξασφαλιστεί ότι 
ιληρούνται οι διεθνείς 
απαιτήσεις. 

— Κανον. 11-2/9, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 11-2/9, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.307(88) - (2010 
(ώδικας ΡΤΡ). 

Β + Ω 

3 + Ε 

3 + Ρ 

4.1/3.18 

/λικά επικάλυψης επιφανειών και 
επενδύσεις δαπέδων με ιδιότητες 
χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας 
α) διακοσμητικές επιστρώσεις 

3) συστήματα βαφής, 

/) επιστρώσεις δαπέδων, 
δ) καλύμματα μόνωσης σωλήνων, 
ε) κόλλες χρησιμοποιούμενες στην 
χατασκευή χωρισμάτων κλάσεως 
«Α» και «Β» και «0», 
στ) μεμβράνη εύφλεκτου αγωγού. 

— Κανον. 11-2/3, 

— Κανον. 11-2/5, 

— Κανον. 11-2/6 για α), β), γ) 

— Κανον. 11-2/9 για ε) και στ) 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 11-2/3, 

— Κανον. 11-2/5, 

— Κανον. 11-2/6, 

— Κανον. 11-2/9, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)-(1994 Κώδικας Η5(Ε) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η5(Ε) 7. 

— ΙΜΟ Μ5(Ε/Εγκύκλ. 1120. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ$(Ε.307(88)- (2010 
(ώδικας ΡΤΡ). 

Β + Ω 

3 + Ε 

3 + Ρ 

1.1/3.19 

/φάσματα, κουρτίνες και άλλα 
αναρτώμενα υφαντά υλικά και 
(ιιλμ. 

— Κανον. 11-2/3, 

— Κανον. 11-2/9, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 11-2/3, 

— Κανον. 11-2/9, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η5(Ε) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.307(88) - (2010 
(ώδικας ΡΤΡ). 

— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ.1456. 

3 + Ω 

3 + Ε 

3 + Ρ 

4.1/3.20 

Γαπετσαρισμένα έπιπλα 

— Κανον. 11-2/3, 

— Κανον. 11-2/5, 

— Κανον. 11-2/9, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 11-2/3, 

— Κανον. 11-2/5, 

— Κανον. 11-2/9, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)-(1994 Κώδικας Η5(Ε) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 Κώδικας Η5(Ε) 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.307(88) - (2010 
(ώδικας ΡΤΡ). 

Β + Ω 

3 + Ε 

3 + Ρ 

0/3.21 

Είδη κλινοστρωμνής 

— Κανον. 11-2/3, 

— Κανον. 11-2/9, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 11-2/3, 

— Κανον. 11-2/9, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η5(Ε) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η5(Ε) 7. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.307(88) - (2010 
(ώδικας ΡΤΡ). 

Β + Ω 

3 + Ε 

3 + Ρ 
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4.1/3.22 

Πυροφραγές 

— Κανον. 11-2/9. 

— Κανον. 11-2/9. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.307(88)- (2010 

3 + Ό 





(ώδικας ΡΤΡ). 

3 + Ε 

3 + Ρ 

4.1/3.23 

διελεύσεις άκαυστων αγωγών από 
(ωρίσματα κλάσεως "Α" 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/3.26 

4.1/3.24 

διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων 
χπό χωρίσματα της κλάσεως "Α" 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/3.26(α) 

4.1/3.25 

Πυρίμαχα παράθυρα και 

— Κανον. 11-2/9. 

— Κανον. 11-2/9, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.307(88) - (2010 

3 + ϋ 


φινιστρίνια κλάσεως "Α" και "Β" 


— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 1120. 

(ώδικας ΡΤΡ). 

3 + Ε 

3 + Ρ 

4.1/3.26 

διελεύσεις από χωρίσματα 

— Κανον. 11-2/9. 

— Κανον. 11-2/9, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Ο307(88)- 

3 + Ό 


<λάσεως "Α" 


— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ. 1276. [ισχύει μόνο για το 

2010 Κώδικας ΡΤΡ). 

3 + Ε 




ρ)ΐ 


3 + Ρ 


χ) διαβάσεις ηλεκτρικών 
<αλωδίων. 

3) διελεύσεις σωλήνων, αγωγών, 
οχετών κ.λπ. 





4.1/3.27 

διελεύσεις κλάσεως "Β" 

— Κανον. 11-2/9. 

— Κανον. 11-2/9. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.307(88) - (2010 

3 + ϋ 





(ώδικας ΡΤΡ). 

3 + Ε 


χ) διαβάσεις ηλεκτρικών 
<αλωδίων. 

3) διελεύσεις σωλήνων, αγωγών, 
χχετών κλπ. 




3 + Ρ 

4.1/3.28 

[υστήματα καταιονισμού (μόνον 

— Κανον. 11-2/7, 

— Κανον. 11-2/7, 

— 150 6182-1 (2004). 

3 + Ό 


3ΐ κεφαλές καταιονισμού) 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. 11-2/10, 

Π, 

3 + Ε 


Στο παρόν είδος περιλαμβάνονται 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

ΕΝ 12259-1(1999) 

Β + Ρ 


χκροφύσια σταθερών 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.44(65), 

ιυμπεριλαμβανομένων 



ιυστημάτων καταιονισμού για 


ε 

< 

> 

ο 

ο 



ιαχύπλοα σκάφη (Η50)] 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5098(73)-(Κώδικας Ρ55) 8, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.912. 

42(2004) και Α3 (2006). 


4.1/3.29 

Πυροσβεστικοί εύκαμπτοι 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. 11-2/10, 

— ΕΝ 14540 (2004) 

3 + Ό 


ιωλήνες εως 52 ιύιγπ 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

ιυμπεριλαμβανομένης της Α.1 

3 + Ε 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7. 

2007). 


4.1/3.30 

ίορητός εξοπλισμός ανάλυσης 

— Κανον. 11-2/4, 

— Κανον. 11-2/4, 

— ΕΝ 60945(2002) 

3 + ϋ 


3ξυγόνου και ανίχνευσης αερίου 

— Κανον. νΐ/3. 

— Κανον. νΐ/3, 

ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 

3 + Ε 




3 + Ρ 
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— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Ε.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 15. 

50945 διορθωτικό 1 (2008) ή ΙΕΟ 
50945 (2002) 

Συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 
50945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕ(Γ 60092-504 (2001), 
Συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 
50092- 504 διορθωτικό 1 (2011), 

— ΙΕΟ 60533 (1999), 

<αι, κατά περίπτωση, για την: 
ϊ) Κατηγορία 1: (ασφαλής περιοχή): 

— ΕΝ 50104 (2010), 

— ΕΝ 60079-29-1 (2007). 

3) Κατηγορία 2: (ατμόσφαιρες 
Ξκρηκτικών αερίων): 

— ΕΝ 50104 (2010), 

— ΕΝ 60079-29-1 (2007), 

— ΕΝ 60079-0 (2012), 

— ΕΝ 60079-1 (2007), 
Συμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 
50079-1 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ 60079-10-1 (2009), 

— ΕΝ 60079-11 (2012), 

— ΕΝ 60079-15 (2010), 

— ΕΝ 60079-26 (2007). 


4.1/3.31 

4κροφύσια σταθερών 

Γο είδος διαγράφεται διότι καλύπτεται από το Α.1/3.9 και το Α.1/3.28 




συστημάτων καταιονισμού για 






ιαχύπλοα σκάφη (Η50) 





4.1/3.32 

Ιυροπεριοριστικά υλικά (εκτός 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Ο307(88) - (2010 

3 + ϋ 


από έπιπλα) για ταχύπλοα σκάφη 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7. 

(ώδικας ΡΤΡ). 

3 + Ε 




— ΙΜΟ Μ501/Εγκύκλ.1457 



4.1/3.33 

Ιυροπεριοριστικά υλικά για 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ$Ο307(88) - (2010 

3 + ϋ 


έπιπλα σε ταχύπλοα σκάφη 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7. 

(ώδικας ΡΤΡ). 

3 + Ε 






3 + Ρ 

4.1/3.34 

Ίυράντοχα χωρίσματα για 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Ο307(88) - (2010 

3 + 0 


ιαχύπλοα σκάφη 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η5(5) 7. 

(ώδικας ΡΤΡ). 

3 + Ε 




— ΙΜΟ Μ50.1/Ενκύκλ,1457 
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Α. 1/3.35 

Πυρίμαχες πόρτες σε ταχύπλοα 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.307(88) - (2010 

3 + ϋ 


σκάφη 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7. 

(ώδικας ΡΤΡ). 

3 + Ε 

3 + Ρ 

Α.1/3.36 

Πυροφραγές σε ταχύπλοα σκάφη 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ζ.307(88) - (2010 

3 + 0 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7. 

(ώδικας ΡΤΡ). 

3 + Ε 

3 + Ρ 

Α.1/3.37 

διελεύσεις μέσω πυράντοχων 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.307(88) - (2010 

3 + ϋ 


χωρισμάτων σε ταχύπλοα σκάφη 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7. 

(ώδικας ΡΤΡ). 

3 + Ε 


α) διαβάσεις ηλεκτρικών 
καλωδίων. 

3) διελεύσεις σωλήνων, αγωγών, 
οχετών κλπ. 



3 + Ρ 



Α.1/3.38 

Φορητός πυροσβεστικός 

— Κανον. 111/4, 

— Κανον. 111/34,— 

— ΕΝ 3-7 (2004) 

3 + 0 


εξοπλισμός για σωσίβιες λέμβους 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.951(23), 

ιυμπεριλαμβανομένης της Α1 

3 + Ε 


και λέμβους διάσωσης 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 8, 

2007), 

3 + Ρ 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.48(66)-(Κώδικας 15Α) 1, IV, V, 

— ΕΝ 3-8 (2006) 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η5(Ζ) 8. 

ιυμπεριλαμβανομένης της ΑΟ 
[2007), 

— ΕΝ 3-9 (2006) 
ιυμπεριλαμβανομένης της ΑΟ 
[2007), 

— ΕΝ 3-10 (2009) 


Α.1/3.39 

Ακροφύσια για ισοδύναμα 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. 11-2/10, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.1165. 

3 + ϋ 


συστήματα πυρόσβεσης σε 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 


3 + Ε 


μηχανοστάσια και αντλιοστάσια 
φορτίου 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7, 


3 + Ρ 



— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 7, 






— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 1313. 






— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 1458. 



Α.1/3.40 

Συστήματα φωτισμού χαμηλής 

— Κανον. 11-2/13, 

— Κανον. 11-2/13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.752(18). 

3 + ϋ 


Γοποθέτησης (μόνο ανταλλακτικά) 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73) - 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.752(18), 

ί; 

3 + Ε 



Κώδικας Ρ55) 11. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 11. 

— 150 15370 (2010). 

3 + Ρ 

Α.1/3.41 

Αναπνευστικές συσκευές 

— Κανον. 11-2/13. 

— Κανον. 11-2/13, 

— 150 23269-1 (2008), και 

3 + ϋ 


διαφυγής ανάγκης (ΕΕΒϋ) 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 3, 

πδάλλως: 

3 + Ε 




— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.849. 

Τα κλειστό κύκλωμα : ανοικτό 
<ύκλωμα αναπνευστική συσκευή 
χεπιεσμένου αέρα με πλήρη 
μάσκα ή σύνολο διαφυγής με 

3 + Ρ 



























ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


2135 






αναπνευστήρα: 

— ΕΝ 402 (2003). 






Τα κλειστό κύκλωμα : ανοικτό 
χύκλωμα αναπνευστική συσκευή 
χεπιεσμένου αέρα με κάλλυμα: 

— ΕΝ 1146 (2005). 






Τα κλειστό κύκλωμα : ανοικτό 
χύκλωμα αναπνευστική συσκευή 
χεπιεσμένου αέρα κλειστού 
χυκλώματος: 

— ΕΝ 13794 (2002). 


λ.1/3.42 

Εξαρτήματα συστημάτων 
αδρανούς αερίου 

— Κανον. 11-2/4. 

— Κανον. 11-2/4, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.567(14), 

— ΙΜΟ Μ5(Ε/Εγκύκλ.353. 

Β + ϋ 

3 + Ε 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 15, 






— ΙΜΟ Μ5(Ε/Εγκύκλ.353, 

— ΙΜΟ Μ5(Ε/Εγκύκλ.485, 

— ΙΜΟ Μ5(Ε/Εγκύκλ.731, 

— ΙΜΟ Μ5(Ε/Εγκύκλ. 1120. 



4. 1/3.43 

4κροφύσια πυρόσβεσης 

— Κανον. 11-2/1, 

— Κανον. 11-2/1, 

— 150 15371 (2009). 

3 + ϋ 


συσκευών μαγειρικής με λίπη και 
έλαια (αυτόματα ή χειροκίνητα). 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η5(Ε) 7, 

— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ. 1433. 


3 + Ε 

3 + Ρ 

1.1/3.44 

Εξάρτυση πυροσβέστη - 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)- 

3 + 0 


χειραγωγός διάσωσης 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η5(Ε) 7, 

Κώδικας Ρ55) 3, 

3 + Ε 



— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73) - 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.307(88)- (2010 




Κώδικας Ρ55) 3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 3. 

(ώδικας ΡΤΡ). 


4. 1/3.45 

σοδύναμα εξαρτήματα μόνιμων 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. 11-2/10, 

— ΙΜΟ Μ5(Ε/Εγκύκλ.848, 

3 + ϋ 


χυροσβεστικών συστημάτων 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η5(Ε) 7, 

— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 1316. 

3 + Ε 


αερίου (μέσο πυρόσβεσης, 
εμπρόσθια επιστόμια και 
ακροφύσια) για μηχανοστάσια και 
αντλιοστάσια φορτίου 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.98(73) - 
[Κώδικας Ρ55) 5. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 Κώδικας Η5(Ε) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 5, 

— ΙΜΟ Μ5(Ε/Εγκύκλ.848, 

— ΙΜΟ Μ501/Εγκυκλ. 1313, 

— ΙΜΟ Μ501/Εγκυκλ. 1316 



4. 1/3.46 

σοδύναμα εξαρτήματα μόνιμων 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. 11-2/10, 

— ΙΜΟ Μ5Ο1/Εγκύκλ.1270 

3 + ϋ 


χυροσβεστικών συστημάτων 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η5(Ε) 7, 

Συμπεριλαμβανομένου του 

3 + Ε 
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αερίου για μηχανοστάσια 
συστήματα αερολύματος) 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73) - 
[Κώδικας Ρ55) 5. 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ζ.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 5, 

— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ.1270 
3υμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 1 

— ΙΜΟ Μ5(Ζ.1/Εγκύκλ. 1313. 


διορθωτικού 1. 


4.1/3.47 


Ευμπύκνωμα για μόνιμα 
αυστήματα πυρόσβεσης με αφρό 
^ψηλής διόγκωσης σε 
μηχανοστάσια και αντλιοστάσια 
φορτίου. 

Εημείωση: Τα μόνιμα συστήματα 
τυρόσβεσης με αφρό υψηλής 
διόγκωσης (καθώς και τα 
αυστήματα που χρησιμοποιούν 
ιον εσωτερικό αέρα από το χώρο 
λειτουργίας τους για τις 
τροσδοκώμενες επιδόσεις τους), 
/ια μηχανοστάσια και 
αντλιοστάσια φορτίου πρέπει να 
μποβάλλονται σε δοκιμή με το 
εγκεκριμένο συμπύκνωμα, προς 
■κανοποίηση των αρχών. 


— Κανον. 11-2/10. 


— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 6. 


— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.670. 


Β + 0 
Β + Ε 
Β + Ρ 


4.1/3.48 


Εξαρτήματα μόνιμων συστημάτων 
τυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής, 
με βάση το νερό, για χρήση σε 
μηχανοστάσια κατηγορίας "Α" 
[Ακροφύσια και δοκιμές 
επιδόσεων). 


— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3. 


- Κανον. 11-2/10, 

- Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

- Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7. 


— ΙΜΟ ΜδΟΙ/Εγκύκλ. 1387. 


Β + 0 
Β + Ε 
Β + Ρ 


4.1/3.49 


Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης 
με βάση το νερό για χώρους Κο- 
3ο, χώρους οχημάτων και χώρους 
ειδικής κατηγορίας 
α) Συστήματα βάσει 
τροδιαγραφών, σύμφωνα με την 
Εγκύκλ. 1430, Ρήτρα 4: 

Β) Συστήματα βάσει επιδόσεων, 
3ύμφωνα με την Εγκύκλ. 1430, 
3 ήτρα 5: _ 


— Κανον. 11-2/19, 

— Κανον. 11-2/20, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5098(73) - 
[Κώδικας Ρ55) 7. 


- Κανον. 11-2/19, 

- Κανον. 11-2/20, 

- Αποφ. ΙΜΟ Α.123(ν) 

- Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

- Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7. 

- Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 7. 


— ΙΜΟ Μ5(Ι.1/Εγκύκλ. 1430. 


Β + 0 
Β + Ε 
Β + Ρ 
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^.1/3.50 

Προστατευτική ενδυμασία 
ανθεκτική σε χημικές ουσίες 

Μεταφέρθηκε στο Α.2/3.9 

4.1/3.51 

Εξαρτήματα μόνιμων συστημάτων 
τυρανίχνευσης και συναγερμού 
τυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, 
χώρους εγκαταστάσεων, χώρους 
Ενδιαίτησης, βεράντες θαλάμων, 
μηχανοστάσια και αφύλακτους 
χώρους μηχανημάτων 
α) Εξοπλισμός ελέγχου και 
σήμανσης 

ϊ) Εξοπλισμός ηλεκτροδότησης 
/) Ανιχνευτές θερμότητας — 
Σημειακοί ανιχνευτές 
δ) Ανιχνευτές καπνού: Σημειακοί 
ανιχνευτές με τη χρήση διάχυτου 
φωτός, εκπεμπόμενου φωτός ή 
.ονισμού 

ε) Ανιχνευτές φλόγας: Σημειακοί 
ανιχνευτές 

οτ) Χειροκίνητα σημεία κλήσης 
ζ) Μονωτές έναντι 
Βραχυκυκλώματος 
ΐ) Συσκευές εισόδου/εξόδου 
θ) Καλώδια 

— Κανον. 11-2/7, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.98(73) - 
[Κώδικας Ρ55) 9. 

— Κανον. 11-2/7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η5(Ε) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η5(Ε) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 9, 

— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ. 1242. 

Εξοπλισμός ελέγχου και σήμανσης. 
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε 
τλοία: 

— ΕΝ 54-2 (1997) 
Συμπεριλαμβανομένων των 
Α0(1999) και Α1(2006). 

Εξοπλισμός ηλεκτροδότησης: 

— ΕΝ 54-4 (1997) 
Συμπεριλαμβανομένων των 
Α0(1999), Α1(2002) και Α2(2006). 
Ανιχνευτές θερμότητας - Σημειακοί 
χνιχνευτές: 

— ΕΝ 54-5 (2000) 
Συμπεριλαμβανομένης της Α1 

2002). 

Ανιχνευτές καπνού - Σημειακοί 
τνιχνευτές με τη χρήση διάχυτου 
(>ωτός, εκπεμπόμενου φωτός ή 
ονισμού: 

— ΕΝ 54-7 (2000) 
Συμπεριλαμβανομένων των 
Α1(2002) και Α2(2006). 

Ανιχνευτές φλόγας - Σημειακοί 
χνιχνευτές: 

— ΕΝ 54-10 (2002) 
Συμπεριλαμβανομένης της Α1 

2005). 

Κειροκίνητα σημεία κλήσης: 

— ΕΝ 54-11 (2001) 
Συμπεριλαμβανομένης της Α1 

2005). 

Μονωτές έναντι βραχυκυκλώματος: 

— ΕΝ 54-17 (2007) 
Συμπεριλαμβανομένης της Α0 

2007). 

Β + 0 

3 + Ε 

3 + Ρ 
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[υσκευές εισόδου/εξόδου 
— ΕΝ 54-18 (2005) 
συμπεριλαμβανομένης της Α0 

2007). 






(αλώδια: 

— ΕΝ 60332-1-2 (2004). 

— ΙΕΟ 60092-376 (2003). 






<αι, κατά περίπτωση, Ηλεκτρικές 
<αι ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε 
τλοία: 

— ΙΕ0 60092-504 (2001), 
ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 
50092-504 διορθωτικό 1 (2011), 

— ΙΕΟ 60533 (1999). 


4.1/3.52 

VI η φορητοί και μεταφερόμενοι 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. 11-2/4, 

— ΕΝ 1866-1 (2007). 

3 + ϋ 


τυροσβεστήρες 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7. 

— ΕΝ 1866-3 (2013). 

ί/ 

— 150 11601 (2008). 

3 + Ε 

3 + Ρ 

4. 1/3.53 

διατάξεις συναγερμού πυρκαγιάς - 

— Κανον. 11-2/7, 

— Κανον. 11-2/7, 

Βομβητές 

3 + ϋ 


3ομβητές 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ζ.98(73) - 
[Κώδικας Ρ55) 9. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ζ.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 9, 

— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ. 1242. 

— ΕΝ 54-3 (2001) 
συμπεριλαμβανομένων των 
Μ(2002) και Α2(2006), 

— ΙΕΟ 60092-504 (2001), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 
50092-504 διορθωτικό 1 (2011), 

— ΙΕΟ 60533 (1999). 

3 + Ε 

3 + Ρ 

4. 1/3.54 

[ταθερός εξοπλισμός ανάλυσης 

— Κανον. 11-2/4, 

— Κανον. 11-2/4, 

— ΙΕΟ 60092-504 (2001), 

3 + Ό 


σξυγόνου και ανίχνευσης αερίου 

— Κανον. Ν/Ι/3. 

— Κανον. Ν/Ι/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 15. 
Επιπλέον για συνδυασμένα συστήματα 0 2/ΗΟ 

— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκυκλ. 1370. 

συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 
50092-504 διορθωτικό 1 (2011), 

— ΙΕΟ 60533 (1999), 

<αι, κατά περίπτωση, για την: 
σ) Κατηγορία 4: (ασφαλής περιοχή) 

— ΕΝ 50104(2010) 

3) Κατηγορία 3: (ατμόσφαιρες 
Ξκρηκτικών αερίων) 

— ΕΝ 50104 (2010), 

3 + Ε 

3 + Ρ 
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— ΕΝ 60079-0 (2012), 

— ΕΝ 60079-29-1 (2007). 

Επιπλέον για συνδυασμένα 
Συστήματα 0 2/ΗΟ: 

— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ. 1370. 


λ.1/3.55 

*\κροφύσια διπλής χρήσης (τύπου 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. 11-2/10, 

Ρορητοί αγωγοί πυρόσβεσης - 

3 + ϋ 


ψεκαστήρα/εκτοξευτήρα) 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η50) 7, 

Συνδυασμένοι 

3 + Ε 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 Κώδικας Η50) 7. 

χγωγοί ΡΝ 16: 

— ΕΝ 15182-1(2007) 
ιυμπεριλαμβανομένης της Α.1 
[2009), 

— ΕΝ 15182-2 (2007) 
Συμπεριλαμβανομένης της Α1 

2009). 

3 + Ρ 





Ρορητοί αγωγοί πυρόσβεσης - λεία 
χυροσβεστική βολή ή/και αγωγοί 
ψεκασμού σταθερής γωνίας ΡΝ 16: 
— ΕΝ 15182-1(2007) 
Συμπεριλαμβανομένης της Α1 

2009). 


^.1/3.56 

Εύκαμπτοι πυροσβεστικοί 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. 11-2/10, 

— ΕΝ 671-1 (2012) 

3 + 0 


σωλήνες (τύπου καρουλιού) 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)-(1994 Κώδικας Η5(Ε) 7, 


3 + Ε 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 Κώδικας Η5(Ε) 7. 



^.1/3.57 

Εξαρτήματα συστημάτων 

— Κανον. 11-2/10. 

— Κανον. 11-2/10.8.1, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.798. 

3 + ϋ 


ιυρόσβεσης με αφρό μέσης 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 14, 


3 + Ε 


διόγκωσης - μόνιμα συστήματα 
αφρού καταστρώματος 
δεξαμενόπλοιων 


— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ. 1239, 

— ΙΜΟ ΜδΟΙ/Εγκύκλ. 1276. 


3 + Ρ 

Α.1/3.58 

Εξαρτήματα μονίμων συστημάτων 

— Κανον. 11-2/10. 

— Κανον. 11-2/10, 

— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 1312. 

3 + ϋ 


χυρόσβεσης με αφρό χαμηλής 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 6,14, 

— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ.1312/ 

3 + Ε 


διόγκωσης για μηχανοστάσια και 


— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ. 1239, 

Ιιορθ. 1 

Β + Ρ 


για προστασία του 
καταστρώματος δεξαμενόπλοιων. 


— ΙΜΟ ΜδΟΙ/Εγκύκλ. 1276. 



λ.1/3.59 

^φρός διόγκωσης για μόνιμα 

— Κανον. 11-2/1, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.4(48)-(Κώδικας ΙΒΟ) 11, 

— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ. 1312. 

3 + ϋ 


συστήματα πυρόσβεσης σε 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.4(48) - 

— ΙΜΟ Μ5(Ε/Εγκύκλ.553. 

— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ.1312/ 

3 + Ε 


δεξαμενόπλοια χημικών 

Κώδικας ΙΒ(Ε) 11 


Ιιορθ. 1 

3 + Ρ 
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1.1/3.60 


1.1/3.61 


1.1/3.62 


1.1/3.63 


<\κροφύσια μόνιμων συστημάτων 
<ατάσβεσης πυρκαγιάς με 
αάντισμα νερού υπό πίεση σε 
Βεράντες θαλάμων 


— Κανον. 11-2/10. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)- 
[Κώδικας Ρ55) 7, 


α) Εσωτερικά συστήματα 
τυρόσβεσης με αφρό υψηλής 
διόγκωσης για την προστασία 
μηχανοστασίων και 
αντλιοστασίων φορτίου, χώρων 
αχημάτων και ΓΟ-ΓΟ,χώρων ειδικής 
<ατηγορίας και χώρων φορτίου 
Β) Εξωτερικά συστήματα 
τυρόσβεσης με αφρό υψηλής 
διόγκωσης για την προστασία 
μηχανοστασίων και 
αντλιοστασίων φορτίου,χώρων 
αχημάτων και γο-γο, χώρων ειδικής 
<ατηγορίας και χώρων φορτίου 
[ημείωση: Τα 

Ξσωτερικά/εξωτερικά συστήματα 
τυρόσβεσης με αφρό υψηλής 
διόγκωσης για την προστασία 
μηχανοστασίων και 
αντλιοστασίων φορτίου, χώρων 
αχημάτων και το-ΓΟ,χώρων ειδικής 
<ατηγορίας και χώρων φορτίου 
μποβάλλονται σε δοκιμή με το 
Ξγκεκριμένο συμπύκνωμα κατά 
ιρόπο ώστε να ικανοποιεί τις 
^ρχές- 


— Κανον. 11-2/10. 


Πυροσβεστικά συστήματα ξηρής 
(ημικής σκόνης 


— Κανον. 11-2/1. 


Εξαρτήματα συστημάτων 
ανίχνευσης καπνού με 
δειγματοληψία 


— Κανον. 11-2/7, 

— Κανον. 11-2/19, 

— Κανον. 11-2/20. 


— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ζ.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 7, 

— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 1313. 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ζ.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 6. 


— Κανον. 11-2/1, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.5(48)-(Κώδικας 160) 11. 


- Κανον. 11-2/7, 

- Κανον. 11-2/19, 

- Κανον. 11-2/20, 

- Απόφ. ΙΜΟ Μ5098(73)-(Κώδικας Ρ55) 10. 


— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ.1268. 3 + Ό 

Β + Ε 
Β + Ρ 


— ΙΜΟ Μ501/Εγκύκλ. 1384. 3 + 0 

Β + Ε 
Β + Ρ 


— ΙΜΟ Μ5(11/Εγκύκλ. 1315. 3 + Ό 

Β + Ε 
Β + Ρ 

’ - Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)-(Κώδικας Β + ϋ 

: 55) 10, και για: _Β + Ε 

Εξοπλισμός ελέγχου και σήμανσης. Β+Ρ 

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε 

τλοία: 

- ΕΝ 54-2 (1997) 
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συμπεριλαμβανομένων των 
λ(Ε(1999) και Α1(2006). 






Εξοπλισμός ηλεκτροδότησης: 

- ΕΝ 54-4 (1997) 
συμπεριλαμβανομένων των 
λ(Ε(1999), Α1(2002) και Α2(2006). 






λναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού: 
- ΕΝ 54-20 (2006) 
συμπεριλαμβανομένης της Α0 

2008). 






<αι, κατά περίπτωση, Ηλεκτρικές 
<αι ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε 
τλοία: 

- \ΕΖ 60092-504 (2001), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 
50092-504 διορθωτικό 1 (2011), 






- \ΕΖ 60533 (1999). 

<αι, κατά περίπτωση για εκρήξιμες 
ατμόσφαιρες: 

- ΕΝ 60079-0 (2012) 
συμπεριλαμβανομένου της 
Μ1:2013. 


^.1/3.64 

Χωρίσματα κλάσεως "Ζ" 

— Κανον. 11-2/3. 

— Κανον. 11-2/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.307(88)- (2010 

3 + ϋ 




— Κανον. 11-2/9. 

(ώδικας ΡΤΡ). 

3 + Ε 

3 + Ρ 

λ.1/3.65 

Σταθερό σύστημα ανίχνευσης 

— Κανον. 11-2/4. 

— Κανον. 11-2/4, 

— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 1370, 

3 + 0 


αερίων υδρογονάνθρακα 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 16, 

— ΕΝ 60079-0 (2012). 

3 + Ε 




— ΙΜΟ Μ501/Εγκύκλ. 1370. 

συμπεριλαμβανομένου της 
Μ1:2013. 

— ΕΝ 60079-29-1 (2007), 

— \ΕΖ 60092-504 (2001), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 
50092-504 διορθωτικό 1 (2011), 

— \ΕΖ 60533 (1999). 

3 + Ρ 

^.1/3.66 

Συστήματα καθοδήγησης της 

— Κανον. 11-2/13. 

— Κανον. 11-2/13, 

— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 1168. 

3 + ϋ 


εκκένωσης χρησιμοποιούμενα ως 
εναλλακτικά συστήματα φωτισμού 
χαμηλής τοποθέτησης 


— ΙΜΟ Μ501/Εγκύκλ. 1168. 


3 + Ε 

3 + Ρ 
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4.1/3.67 

Ανατρέξατε στη σημ. β) 

ιαραρτήματος Α.1 

Πυροσβεστικές συσκευές αφρού 
/ια εγκαταστάσεις ελικοπτέρων 

— Κανον. 11-2/18. 

— Κανον. 11-2/18. 

— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ.1431. 

— ΕΝ 13565-1(2003) 
ιυμπεριλαμβανομένης της Α1 

2007). 

3+ ϋ 

3 + Ε 

Β + Ρ 

4.1/3.68 

Πρώην 

4.2/3.22 

Εξαρτήματα μόνιμων συστημάτων 
τυρόσβεσης αγωγών 
απορροφητήρων μαγειρείου 

— Κανον. 11-2/9. 

— Κανον. 11-2/9. 

50 15371(2009) 

Β + ϋ 

Β + Ε 

3 + Ρ 


4. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας 

Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 4: Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας. 

Στήλη 4: Ο εξοπλισμός ναυσιπλοΐας πληροί όλα τα σχετικά μέρη της Απόφασης Α.1021(26) "Κώδικας συναγερμικών ειδοποιήσεων και δεικτών, 2009" και της Απόφασης Μ5Έ.302(87) 
"Εγκριση προτύπων επιδόσεων για τη διαχείριση συναγερμού γέφυρας" της Γενικής Συνέλευσης του ΔΝΟ, κατά περίπτωση. 

Στήλη 5: 

Η σειρά ΙΕΈ 61162 αφορά τα κάτωθι πρότυπα αναφοράς για εξοπλισμό και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας - Ψηφιακές, διεπαφές: 

— ΙΕΟ 61162-1 Θ04.0 (2010-11) - Μέρος 1:Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές 

— ΙΕΟ 61162-2 Θ04.0 (1998-09) - Μέρος 2: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές, διαβίβαση υψηλής ταχύτητας 

— ΙΕ0 61162-3 θόΐ.2 ΈοηεοΙ. ννίΐΗ 3ΓΠ1.0 (2010-11) και 3 Γπ 2 θά 1.0 (2014-07) - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕ0 61162-3 θόΐ.0 (2008-05) - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕΈ 61162-3-3ΓΠ1 θάΐ.0 (2010-06) Τροπολογία 1 - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕΈ 61162-3-3ΓΠ2 θάΐ.0 (2014-07) Τροπολογία 2 - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕΈ 61162-450 θάΐ.0 (2011-06) - Μέρος 450: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές - Διασύνδεση με ΕΙΓιθιύιθΙ 


Η σειρά ΕΝ 61162 αφορά τα κάτωθι πρότυπα αναφοράς για εξοπλισμό και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας - Ψηφιακές, διεπαφές: 
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— ΕΝ 61162-1 (2011) - Μέρος 1:Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές 

— ΕΝ 61162-2 (1998) - Μέρος 2: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές, διαβίβαση υψηλής ταχύτητας 

— ΕΝ 61162-3 (2008) - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 

— ΕΝ 61162-3-3ΓΠ1 (2010) Τροπολογία 1 - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕΈ 61162-3-3ΓΠ2 θάΐ.0 (2014-07) Τροπολογία 2 - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 

— ΕΝ 61162-450 (2011) - Μέρος 450: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές - Διασύνδεση με ΕΙΗθιύιθϊ 
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Αριθ. 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός 501Α5 74, όπως 
τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 
«έγκριση τύπου» 

Κανονισμοί 501Α5 74, όπως έχουν 
τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις 
και εγκύκλιοι του ΙΜΟ, κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για την 
αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

λ. 1/4.1 

ΥΙαγνητική πυξίδα 
<λάση Α για πλοία 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ι.36(63)-(1994 
(ώδικας Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.97(73)-(2000 
(ώδικας Η50) 13. 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.382(Χ), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η5Έ) 13. 

— 150 1069 (1973), 

— 150 25862 (2009), 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 

Η, 

— 150 1069 (1973), 

— 150 25862 (2009), 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 

Β + 0 

Β + Ε 

* + Ρ 

0 

<\. 1/4.2 

Ευσκευή μετάδοσης πορείας ΤΗϋ 
μαγνητική μέθοδος) 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. ν/19, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.97(73)-(2000 
(ώδικας Η50) 13. 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<:.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.116(73), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162. 

— 150 22090-2 (2014), 

— ΕΝ 62288 (2008) Έκδ. 2.0 (2014-07) 

Η, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
σιορθωτικό 1 (2003), 

— ΙΕΟ σειρά 61162. 

— 150 22090-2 (2014), 

— ΙΕΟ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Β + 0 

Β + Ε 

Β + Ρ 

0/4.3 

'υροσκοπική πυξίδα 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.424(ΧΙ), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΕΝ 150 8728 (1998), 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συ μπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07) 

Β + 0 

Ϊ + Ε 

Β + Ρ 

6 
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Η, 

— 150 8728 (1997), 






— ΙΕΈ 60945 (2002), 

αυμπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΟ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 






— ΙΕΟ σειρά 61162, 






— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07) 


1/4.4 

Εξοπλισμός ραντάρ 

ΥΙεταφέρθηκε στα Α. 1/4.34, Α. 1/4.35 και Α. 1/4.36 

1/4.5 

Βοηθήματα αυτόματης 
αποτύπωσης ραντάρ (ΑΚΡΑ) 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α. 1/4.34. 

1/4.6 

Εξοπλισμός ηχοβολισμού 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. ν/19, 

— ΕΝ 150 9875 (2001) 

Β + Ω 



— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.224(νΐΙ), 

αυμπεριλαμβανομένου του τεχνικού 

Β + Ε 



— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

διορθωτικού 1150. 2006, 

Β + Ρ 



(ώδικας Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 
(ώδικας Η5Έ) 13. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η5<:) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.74(69) παράρτημα 4, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 Κώδικας 
-ΙδΈ) 13, 

— ΕΝ 60945 (2002), 
ιυμπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 62288 (2008) 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.191(79). 

— ΙΕΈ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Η, 

— 150 9875 (2000) 
ιυμπεριλαμβανομένου 

:ου τεχνικού διορθωτικού 1150: 2006, 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 
ιυ μπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΟ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΈ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07) 


Α. 1/4.7 

Εξοπλισμός μέτρησης της 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. ν/19, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + Ω 


παχύτητας και της απόστασης 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

συμπεριλαμβανομένου 

Β + Ε 


5ΩΜΕ) 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟΑ.824(19), 

ιου ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

Β + Ρ 



(ώδικας Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 

— ΕΝ 61023 (2007), 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 

Η50) 13, 

— ΕΝ σειρά 61162, 




(ώδικας Η5Έ) 13. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 

— ΕΝ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 





Η5Έ) 13, 

Η, 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 
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συμπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕ(Ε 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— \Ε€ 61023 (2007), 

— ΙΕΈ σειρά 61162, 

— \Ε€ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 


1/4.8 

δείκτης γωνίας πηδαλίου, 

ΥΙεταφέρθηκε στα Α. 1/4.20, Α. 1/4.21 και Α.1/4.22 




στροφόμετρο (ΣΑΛ), δείκτης 
ιεταβλητού βήματος 





^ 1/4.9 

δείκτης ταχύτητας στροφής 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. ν/19, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

5 + ϋ 



— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.526(13), 

συμπεριλαμβανομένου 

3 + Ε 



— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

ιου ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

Β + Ρ 



(ώδικας Η5(Ε) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)-(1994 Κώδικας 

— ΕΝ σειρά 61162, 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 

450) 13, 

— 150 20672 (2007), 




(ώδικας Η5(Ε) 13. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 Κώδικας 

[συμπεριλαμβανομένου 





450) 13, 

κ>υ διορθωτικό 1 (2008), 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΕΝ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 

4, 

— \Ε€ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΈ σειρά 61162, 

— 150 20672 (2007), 
συμπεριλαμβανομένου 
ιου διορθωτικό 1 (2008), 

— \Ε€ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 


*\.1/4.10 

5 αδιογωνιόμετρο 

*\φίεται εσκεμμένα κενό 

<\.1/4.11 

Εξοπλισμός Ιογ3π-Έ 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.2/4.38. 

=(.1/4.12 

Εξοπλισμός (ΕΙΐ3γΙ<3 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.2/4.39. 

ί\.1/4.13 

Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας ϋθεο3 

^φίεται εσκεμμένα κενό 

^.1/4.14 

Εξοπλισμός 6Ρ5 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. ν/19, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

3 + ϋ 



— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

συμπεριλαμβανομένου 

5 + Ε 



— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 

Γου \Ε€ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

Β + Ρ 



(ώδικας Η5(Ε) 13, 

450), 

— ΕΝ 61108-1 (2003), 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 

— ΕΝ σειρά 61162, 




(ώδικας Η5(Ε) 13. 

450), 

— \Ε€ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.112(73), 

4, 
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— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
ιυ μπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΟ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ 61108-1 (2003), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 


^.1/4.15 

Εξοπλισμός 610ΝΑ55 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. ν/19, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

3 + ϋ 



— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

ιυμπεριλαμβανομένου 

3 + Ε 



— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 

[ου ΙΕΟ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

Β + Ρ 



(ώδικας Η5Έ) 13, 

-150) 13, 

— ΕΝ 61108-2 (1998), 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 

— ΕΝ σειρά 61162, 




(ώδικας Η5Έ) 13. 

-150) 13, 

— ΙΕΟ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.113(73), 

Η, 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
ιυ μπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΟ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ 61108-2 (1998), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 


0/4.16 

[ύστημα ελέγχου πορείας (ΗΈ5) 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. ν/19, 

— 150 11674 (2006), 

3 + ϋ 




— Απόφ. ΙΜΟ Α.342(ΙΧ), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Β + Ε 




— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

ιυμπεριλαμβανομένου 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.64(67) παράρτημα 3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

ιου ΙΕΟ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 62288 (2008). 

Η, 

— 150 11674 (2006), 

5 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 

3υ μπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 

λ. 1/4.17 

Μηχανικός ανυψωτήρας 
τλοηγού 

Μεταφέρθηκε στο Α.1/1.40. 

0/4.18 

Ευσκευές εντοπισμού για έρευνα 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. II1/6, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

3 + Ω 


<αι διάσωση(5Κ10): 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον. ΐν/7, 

ιυμπεριλαμβανομένου 

3 + Ε 
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Αναμεταδότης 5ΑΚ 9 6Ηζ (5ΑΚΤ) 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
(ώδικας Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
(ώδικας Η5Έ) 13. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.530(13), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.802(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η5Έ) 8, 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η5Έ) 8, 14, 

— ΠΌ-Κ Μ.628-3(11/93). 

ιου ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ 61097-1 (2007). 

Η, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ 61097-1 (2007). 

Β + Ρ 

6 

4. 1/4.19 

Εξοπλισμός ραντάρ για ταχύπλοα 
σκάφη 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.37. 

4.1/4.20 

δείκτης γωνίας πηδαλίου 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
(ώδικας Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
(ώδικας Η5Έ) 13. 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

ιο υ ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— 150 20673 (2007), 

— ΙΕΈ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Η, 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

ιο υ ΙΕΟ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΈ σειρά 61162, 

— 150 20673 (2007), 

— ΙΕΈ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

6 

4.1/4.21 

δείκτης στροφών έλικας 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
(ώδικας Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
(ώδικας Η5Έ) 13. 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79), 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

ιο υ ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— 150 22555(2007), 

— ΙΕΈ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Η, 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

ιο υ ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΈ σειρά 61162, 

— 150 22555 (2007), 

— ΙΕΈ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

6 
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0/4.22 

δείκτης βήματος έλικας 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.36(63)-(1994 
(ώδικας Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.97(73)-(2000 
(ώδικας Η5Έ) 13. 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
ΗδΈ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Ζ.191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΟ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— 150 22555 (2007), 

— ΕΝ 62288 (2008) 

Η, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συ μπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΟ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— 150 22555 (2007), 

— ΙΕΟ 62288Έκδ. 1.0 (2008). 

Β + Ω 

Β + Ε 

Β + Ρ 

0/4.23 

Πυξίδα για σωσίβιες λέμβους και 
λέμβους διάσωσης 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 
(ώδικας Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 
(ώδικας Η5Έ) 13. 

— Κανον. 111/34, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5048(66)-(Κώδικας Ι_5Α) 

V, V, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
ΗδΈ) 8,13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
-ΙδΟ) 8,13. 

— 150 1069 (1973), 

— 150 25862 (2009), 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 

Β + Ω 

Β + Ε 

Β + Ρ 

6 

1/4.24 

3οήθημα αυτόματης 
αποτύπωσης ραντάρ (ΑΚΡΑ) για 
ιαχύπλοα σκάφη 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α. 1/4.37. 

0/4.25 

ϊοήθημα αυτόματου εντοπισμού 
ΑΤΑ) 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.35. 

0/4.26 

3οήθημα αυτόματου εντοπισμού 
ΑΤΑ) για ταχύπλοα σκάφη 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α. 1/4.38. 

0/4.27 

ϊοήθημα ηλεκτρονικής 
αποτύπωσης (ΕΡΑ) 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.36. 

0/4.28 

Ολοκληρωμένο σύστημα 
γέφυρας 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.2/4.30 

0/4.29 

(αταγραφέας δεδομένων 
ιαξιδιού (νϋΚ) 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. ν/20, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 
(ώδικας Η50) 13, 

— Κανον. ν/20, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694 (17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 

- ΕΝ 60945 (2002), 

συ μπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΟ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

- ΕΝ σειρά 61162, 

- ΕΝ 61996-1 (2013). 

- ΙΕΈ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Β + Ω 

Β + Ε 

Β + Ρ 
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4.1/4.30 


4.1/4.31 


4.1/4.32 


Ηλεκτρονικό σύστημα 
τληροφοριών και θαλάσσιας 
χαρτογραφίας (Ε0ϋΙ5) με 
εφεδρικό, καθώς και σύστημα 
θαλάσσιας χαρτογραφίας σε 
<άναβο (ΚΈ05) 


Γυροσκοπική πυξίδα για 
ταχύπλοο σκάφος 


Εξοπλισμός Παγκόσμιου 


Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.97(73)-(2000 
1<ώδικας Η5Έ) 13. 


Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.333(90). 


— ΙΕΈ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

του ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΈ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 61996-1 Έκδ. 2.0 (2013-05). 

— ΙΕΈ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 


— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 
Κώδικας Η5Έ) 13. 


— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η5(Ζ)13 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η5(Ζ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.232(82), 

— ΙΜΟ 5Ν.1/Εγκ.266. 

[Το εφεδρικό ΕΟΟΙ5 και το Κ0ϋ5 
εφαρμόζονται μόνον όταν η λειτουργία 
αυτή περιλαμβάνεται στο ΕΈ0Ι5. Στο 
τιστοποιητικό τύπου Β πρέπει να 
αναφέρεται εάν υποβλήθηκαν σε δοκιμή 
οι δυνατότητες αυτές]. 


— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

του ΙΕ0 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 61174 (2008), 

— ΙΕΈ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Η, 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

του ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΈ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 61174(2008), 

— ΙΕΈ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 


+ Ω 
+ Ε 
+ Ρ 


— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η5Έ) 13. 


— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.821(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 


— 150 16328 (2014), 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Η, 

— 150 16328 (2014), 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

I— ΙΕΈ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 


+ ϋ 
+ Ε 
+ Ρ 


— Κανον. ν/18, 


— Κανον. ν/19, 


— ΕΝ 60945 (2002), 
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Συστήματος Αυτόματης 
Αναγνώρισης (ΑΙ5) 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)-(1994 
(ώδικας Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 
(ώδικας Η5Έ) 13. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694 (17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.74(69), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79), 

— ΙΤυ-Κ Μ. 1371-5(2014). 

Σημείωση: Το ΙΤΙΙ-Κ Μ. 1371-5(2014) 
εφαρμόζεται μόνο σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της απόφασης ΙΜΟ 

Υ150.74(69). 

ιυμπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΟ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 61993-2 (2013), 

— ΙΕ(Ε 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Η, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
ιυ μπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 61993-2 (2012), 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

6 

4.1/4.33 

Σύστημα ελέγχου ίχνους πορείας 
λειτουργεί από την ελάχιστη 
ιαχύτητα ελιγμών του πλοίου 
ιέχρι 30 κόμβους) 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.74(69), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
ιυ μπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62065 Έκδ. 2.0 (2014-02). 

— ΙΕΈ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Η, 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 
ιυ μπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62065 Έκδ. 2.0 (2014-02). 

— ΙΕΈ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Β + Ω 

Β + Ε 

Β + Ρ 

6 

4.1/4.34 

Εξοπλισμός ραντάρ Κατ. 1 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. ν/19. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.278(νΐΙΙ), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.823(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.192(79), 

— ΙΤΙΙ-Κ Μ. 1177-4(04/11). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
ιυ μπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

— ΙΕΈ 62388 (2013) 

Η, 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 
ιυ μπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΟ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

Β + Ω 

Β + Ε 

Β + Ρ 

6 
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— ΙΕΈ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 

— ΙΕΈ 62388Έκδ. 2.0 (2013-06). 


4. 1/4.35 

Εξοπλισμός ραντάρ Κατ. 2 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.278(νΐΙΙ), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.192(79), 

— ΙΤ11-Ρ Μ. 1177-4(04/11). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288 , Έκδ. 2.0 (2014-07). 

— ΕΝ 62388 (2013) 

Η, 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΈ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 

— ΙΕΈ 62388 Έκδ. 2.0 (2013-06). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

6 

4.1/4.36 

Εξοπλισμός ραντάρ Κατ. 3 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.278(νΐΙΙ), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.192(79), 

— ΙΤυ-Κ Μ. 1177-4(04/11). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

ιο υ ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

ΙΕΈ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

— ΕΝ 62388(2008) 

Η, 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

ιο υ ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΈ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 

— ΙΕΈ 62388Έκδ. 2.0 (2013-06). 

Β + Ω 

Β + Ε 

Β + Ρ 

6 

4.1/4.37 

Εξοπλισμός ραντάρ για ταχύπλοα 
σκάφη (Κατ. 1Η και Κατ.2Η) 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)-(1994 
(ώδικας Η5(Ε) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 
(ώδικας Η5(Ε) 13. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.278(νΐΙΙ), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ. 192(79), 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

ιο υ ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 

— ΕΝ 62388 (2013) 

Η, 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 

Β + Ω 

Β + Ε 

Β + Ρ 

6 
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— ΠΌ-Κ Μ. 1177-4(04/11). 

συμπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΟ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

— ΙΕΟ 62388Έκδ. 2.0 (2013-06). 


Μ/4.38 

Εξοπλισμός ραντάρ εγκεκριμένος 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.278(νΐΙΙ), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

ϊ + ϋ 


ιε 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

συμπεριλαμβανομένου 

5 + Ε 


δυνατότητα χαρτογράφησης: 

(ώδικας Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 

ιου ΙΕΟ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

Β + Ρ 


α) κατηγορία 10 
ϊ) κατηγορία 20, 

/) κατηγορία 1Η0 για Η50 

5) κατηγορία 2Η0 για Η50 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
(ώδικας Η50) 13. 

Η 50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.192(79), 

— ΠΌ-Κ Μ. 1177-4(04/11). 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

— ΕΝ 62388(201) 

Η, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συ μπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΟ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

— ΙΕΟ 62388Έκδ. 2.0 (2013-06). 

6 

Μ/4.39 

λνακλαστήρας ραντάρ - 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. ν/19, 

— 150 8729-1 (2010), 

5 + ϋ 


ιαθητικού τύπου 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
(ώδικας Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
(ώδικας Η50) 13. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.164(78). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

Η, 

— 150 8729-1 (2010), 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 

Ϊ + Ε 

Β + Ρ 

0 

4.1/4.40 

Εύστημα ελέγχου πορείας για 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— 150 16329 (2003), 

ϊ + ϋ 


ιαχύπλοα σκάφη 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
(ώδικας Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
(ώδικας Η50) 13. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.822(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Η, 

— 150 16329 (2003), 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 

3 + Ε 

Β + Ρ 

6 
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συμπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΈ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 


(\.1/4.41 

Ευσκευή μετάδοσης πορείας ΤΗϋ 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Ν//19, 

—150 22090-3 (2014) 

5 + ϋ 


μέθοδος 6Ν55) 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
(ώδικας Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
(ώδικας Η5Έ) 13. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.116(73), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Η, 

— 150 22090-3 (2014), 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΈ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

5 + Ε 

Β + Ρ 

6 

^.1/4.42 

Προβολέας για ταχύπλοο σκάφος 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
(ώδικας Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
(ώδικας Η5Έ) 13. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η5Έ)13. 

— 150 17884 (2004), 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 

Η, 

— 150 17884 (2004), 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 

Β + ϋ 

Β + Ε 

Β + Ρ 

6 

1/4.43 

ΐξοπλισμός νυχτερινής όρασης 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

—150 16273 (2003), 

5 + ϋ 


/ια ταχύπλοο σκάφος 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
(ώδικας Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
(ώδικας Η5Έ) 13. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.94(72), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΈ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Η, 

— 150 16273 (2003), 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

Β + Ε 

Β + Ρ 

6 
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— ΙΕΟ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 


Α. 1/4.44 

διαφορικός δέκτης ραδιοφάρου 
/ια εξοτιλισμό Ω6Ρ5 και 
Ω(3Ι_ΟΝΑ55 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)-(1994 
(ώδικας Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.97(73)-(2000 
(ώδικας Η5Έ) 13. 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694 (17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)-(1994 Κώδικας 
-150)13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 Κώδικας 
-150)13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.114(73). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕ0 61108-4 (2004), 

— ΕΝ σειρά 61162. 

Η, 

— ΙΕ0 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΈ 61108-4 (2004), 

— ΙΕ0 σειρά 61162. 

Β + Ω 

Β + Ε 

Β + Ρ 

6 

Α. 1/4.45 

Εγκαταστάσεις χαρτών για 
σαντάρ πλοίου 

Γο είδος διαγράφεται, διότι καλύπτεται από το Α.1/4.38 

Α. 1/4.46 

Ευσκευή μετάδοσης πορείας ΤΗΩ 
Γυροσκοπική μέθοδος) 

— Κανον. ν/18. 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.36(63)-(1994 
(ώδικας Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 
(ώδικας Η5Έ) 13. 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694 (17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.116(73), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— 150 22090-1 (2014), 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΙΕ0 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Η, 

— 150 22090-1 (2014), 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Β + Ω 

Β + Ε 

Β + Ρ 

6 

Α.1./4.47 

Απλοποιημένη συσκευή 
καταγραφής δεδομένων ταξιδιού 
[5Λ/ΩΚ) 

— Κανον. ν/20. 

— Κανον. ν/20, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.163(78), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 61996-2 (2008), 

— ΙΕΈ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Η, 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 

Β + Ω 

Β + Ε 

Β + Ρ 

6 
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διορθωτικό 1 (2008), 






— ΙΕ0 σειρά 61162, 






— ΙΕ0 61996-2 (2007), 






— ΙΕ0 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 


ί\. 1/4.48 

Μηχανικός ανυψωτήρας 

4φίεται σκόπιμα κενό (διότι η απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.308(88), σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2012, ορίζει ότι: «Δεν χρησιμοποιούνται μηχανικοί 


τλοηγού 

τνυψωτήρες») 




4. 1/4.49 

(λίμακα πλοηγού 

— Κανον. ν/23, 

— Κανον. ν/23, 

— ΙΜΟΑ.1045(27), Απόφ. 

3 + Ω 



— Κανον. Χ/3. 

— Αποφ. ΙΜΟ Α.1045(27), 

—150 799 (2004). 

Β + Ε 




— ΙΜΟ Μ5(Ε/Εγκύκλ.1428. 


5 

4. 1/4.50 

Εξοπλισμός Ω6Ρ5 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. ν/19, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

3 + ϋ 



— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694 (17), 

συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 

3 + Ε 



— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 

διορθωτικό 1 (2008), 

Β + Ρ 



(ώδικας Η5Έ) 13, 

Η5Έ) 13, 

— ΕΝ 61108-1 (2003), 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 

— ΕΝ 61108-4 (2004), 




(ώδικας Η5Έ) 13. 

Η5Έ)13, 

— ΕΝ σειρά 61162, 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.112(73), 

— \Ε€ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.114(73), 

Η, 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.191(79). 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΈ 61108-1 (2003), 

— ΙΕΟ 61108-4 (2004), 

— ΙΕΈ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 


4.1/4.51 

Εξοπλισμός ΩΟΙ.ΟΝΑ55 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. ν/19, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

3 + Ω 



— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694 (17), 

συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 

3 + Ε 



— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.36(63)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 

διορθωτικό 1 (2008), 

Β + Ρ 



(ώδικας Η5(Ε) 13, 

Η5Έ) 13, 

— ΕΝ 61108-2 (1998), 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 

— ΕΝ 61108-4 (2004), 




(ώδικας Η5Έ) 13. 

Η5Έ)13, 

— ΕΝ σειρά 61162, 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.113(73), 

— ΙΕΈ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.114(73), 

Η, 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.191(79). 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 
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1/4.52 


Φανός σημάτων ημέρας 


1/4.53 Ενισχυτής στόχων ραντάρ 


^.1/4.54 Ευσκευή διόπτευσης 




1/4.55 


Εξοπλισμός εντοπισμού για 
έρευνα και διάσωση (5Κ1.0): 


Εξοπλισμός ΑΙ5 5ΑΚΤ 


— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50), 

|— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50). 


— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.95(72), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50). 


— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50) 13, 

|— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 13. 


— Κανον. ν/19 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η5(Ε) 13, 

|— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.164(78), 

— ΙΤυ-Κ Μ 1176-1 (02/13). 


— ΙΕΟ 61108-2 (1998), 

— ΙΕΟ 61108-4 (2004), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

— ΕΝ 60945 (2002), 1^ + 0 

συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 Ρ + Ε 
διορθωτικό 1 (2008), ρ + Ρ 

— 150 25861 (2007). 

Η, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— 150 25861 (2007). 

— 150 8729-2 (2009), 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

Η, 

— 150 8729-2 (2009), 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 



— Κανον. ν/18. 


— Κανον. II1/4, 

— Κανον. ΐν/14. 


— Κανον. ν/19. 


— 150 25862 (2009), 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 
50945διορθωτικό 1 (2008), 

Η, 

— 150 25862 (2009), 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 


+ 0 
+ Ε 
+ Ρ 


— Κανον. II1/6, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

1 + 0 

— Κανον. 111/26, 

συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 

1 + Ε 

— Κανον. ΐν/7, 

διορθωτικό 1 (2008), 

1 + Ε 

- Απόφ. ΙΜΟ Μ50.246(83), 

— ΕΝ 61097-14 (2010). 


- Απόφ. ΙΜΟ Μ50.256(84), 

Η, 
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4.1/4.56 


δέκτης ΟβΙϊΙθο 


4.1/4.57 


[ύστημα συναγερμού φυλακής 
ι/αυσιπλοΐας γέφυρας (ΒΝ\Λ/Α5) 


4.1/4.58 

Ανατρέξατε στη 
3ημ. β) του 


[ύστημα λήψης ήχου 


- ΙΤυ-Κ Μ. 1371-4(2010). 


— ΙΕΈ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

|— \Ε€ 61097-14(2010). 


— Κανον. ν/18, 

Κανον. Χ/3 

— Αττόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
|<ώδικας Η5Έ) 13, 

Αττόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
1<ώδικας Η5(Ζ) 13. 


— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.813(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η50)13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50)13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.233(82). 


— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ 61108-3 (2010), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— \Ε€ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Η, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ 61108-3 (2010), 

— ΙΕΈ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 


- Κανον. ν/18. 


— ν/19 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.128(75), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 


— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288, Έκδ. 2.0 (2014-07). 

\Ε€ 62616 

[2010),συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 
52616 διορθωτικό 1 (2012) 

[Η, 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

I— ΙΕΈ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288 , Έκδ. 2.0 (2014-07) 

— \Ε€ 62616(2010) 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 62616 
διορθωτικό 1 (2012). 


— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3 


— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 


— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 


Β + ϋ 
Β + Ε 
Β + Ρ 


5 


Β + ϋ 
Β + Ε 
Β + Ρ 
Ξ 


Β + ϋ 
Β + Ε 
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ταρόντος 
ταραρτήματος Α.1 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.36(63)-(1994 
(ώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.97(73)-(2000 
(ώδικας Η50). 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.86(70), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288 , Έκδ. 2.0 (2014-07) 

— 150 14859 (2012). 

Η, 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 
ιυ μπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΞΟ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288, Έκδ. 2.0 (2014-07) 

— 150 14859 (2012). 

Β + Ρ 

α 

Μ/4.59 

Ολοκληρωμένο σύστημα 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. ν/19, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Ι + ϋ 

λνατρέξατε στη 

3Πμ. ν) του 
ταρόντος 

ναυσιπλοΐας 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 

3 + Ε 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.36(63)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 

διορθωτικό 1 (2008), 

Β + Ρ 

ταραρτήματος Α.1 


(ώδικας Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.97(73)-(2000 
(ώδικας Η5Έ) 13. 

-15(1) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.252(83), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.302(83) - (Διαχείριση 
συναγερμού γέφυρας, (ΒΑΜ)). 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288 , Έκδ. 2.0 (2014-07) 

— ΙΕΈ 61924-2 (2012). 

Η, 

— ΙΕΈ 60945 (2002), 

ιυ μπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΈ σειρά 61162, 

— ΙΕΈ 62288 , Έκδ. 2.0 (2014-07) 

— ΙΕΈ 61924-2 (2012). 

6 


5. Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 

Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 5: Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας. 

Στήλη 5: Σε περίπτωση αντικρουόμενων απαιτήσεων μεταξύ της εγκυκλίου 862/ΙΜΟ Μ5Έ και των προτύπων δοκιμής του προϊόντος, υπερισχύουν οι απαιτήσεις της εγκυκλίου 862/ΙΜΟ 
Μ50. 

Στήλη 5:Η σειρά ΙΕΈ 61162 αφορά τα κάτωθι πρότυπα αναφοράς για εξοπλισμό και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας - Ψηφιακές, διεπαφές: 
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— ΙΕΈ 61162-1 θά4.0 (2010-11) - Μέρος 1:Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές 

— ΙΕΈ 61162-2 θάΐ.0 (1998-09) - Μέρος 2: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές, διαβίβαση υψηλής ταχύτητας 

— ΙΕΈ 61162-3 θάΐ.2 ΈοπβοΙ. ννΐΐΐι θγπΙ θάΐ.0 (2010-11) και 3ΐτι2 θά.1.0 (2014-07) - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕΈ 61162-3 θά 1.0 (2008-05) - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕΈ 61162-3-3ΠΊ1 θάΐ.0 (2010-06) Τροπολογία 1 - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕΈ 61162-3-3ΓΠ2 θάΐ.0 (2014-07) Τροπολογία 2 - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕΈ 61162-450 θάΐ.0 (2001-06) - Μέρος 450: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές - Διασύνδεση με ΕϊΗθιύιθΙ 

Η σειρά ΕΝ 61162 αφορά τα κάτωθι πρότυπα αναφοράς για εξοπλισμό και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας - Ψηφιακές, διεπαφές: 

— ΕΝ 61162-1 (2011) - Μέρος 1:Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές 

— ΕΝ 61162-2 (1998) - Μέρος 2: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές, διαβίβαση υψηλής ταχύτητας 

— ΕΝ 61162-3 (2008) - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 

— ΕΝ 61162-3-3γπ 1 (2010) Τροπολογία 1 - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕΈ 61162-3-3ΓΠ2 θά 1.0 (2014-07) Τροπολογία 2 - Μέρος 3: δίκτυο οργάνων σειριακών δεδομένων 

— ΕΝ 61162-450 (2011) - Μέρος 450: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές - Διασύνδεση με ΕϊΙίθιτιθΙ 
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Αριθ. 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός 501Α5 74, όπως 

Κανονισμοί 501Α5 74, όπως έχουν 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για την 



τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 

τροποποιηθεί, και οι 


αξιολόγηση της 



«έγκριση τύπου» 

ιχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ, 


συμμόρφωσης 




κατά 





περίπτωση 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

4.1/5.1 

Εγκατάσταση ασύρματων πολύ 

— Κανον. ΙΝ//14, 

— Κανον. ΙΝ//7, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862, 

3 + Ω 


^ηλών συχνοτήτων (\/ΗΡ) για 

— Κανον. Χ/3 

— Κανον. Χ/3 

— ΕΝ 60945 (2002), 

3 + Ε 


Εκπομπή και λήψη ψηφιακής 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.385(Χ), 

συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 

3 + Ρ 


Επιλεκτικής κλήσης (Ω50) και 
ασύρματη τηλεφωνία 

(ώδικας Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.524(13), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 




(ώδικας Η50) 14. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.803(19), 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 338-1 νΐ.3.1 (2010-02), 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 338-2 νΐ.3.1 (2010-02), 





Η50) 14, 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 843-2 νΐ.2.1 (2004-06), 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 Κώδικας 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 925 νΐ.4.1 (2013-05). 





Η5!:) 14, 

Η, 





— ΙΜΟ Μ5(Ε/Εγκύκλ.862, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862, 





— ΙΜΟ Μ5(Ε/Εγκύκλ.1460, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 





— ΙΜΟ (ΖΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32, 

3υμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 





— ΙΤυ-Κ Μ .489-2 (10/95), 

διορθωτικό 1 (2008), 





— ΙΤυ-Κ Μ.493-13 (10/09), 

— ΙΕΟ 61097-3 (1994), 





— ΐτυ-κ Μ.541-9 (05/04), 

— ΙΕΟ 61097-7 (1996), 





— ΐτυ-κ Μ.689-3 (03/12). 

— ΙΕΟ σειρά 61162. 


4.1/5.2 

δέκτης φυλακής μεσαίων 

— Κανον. ΙΝ//14, 

— Κανον. ΙΝ//7, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

3 + Ω 


συχνοτήτων (νΗΡ) ψηφιακής 

— Κανον. Χ/3 

— Κανον. Χ/3 

3υμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 

3 + Ε 


Επιλεκτικής κλήσης (Ω50) 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

διορθωτικό 1 (2008), 

3 + Ρ 



(ώδικας Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.803(19), 

— ΕΝ σειρά 61162, 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 338-1 νΐ.3.1 (2010-02), 




(ώδικας Η5(Ε) 14. 

Η5(Ε) 14, 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 338-2 νΐ.3.1 (2010-02), 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 Κώδικας 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 033 νΐ.4.1 (2013-09), 





Η50) 14, 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 843-2 νΐ.2.1 (2004-06), 





— ΙΜΟ (ΕΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32, 

Η, 





— ΙΤυ-Κ Μ.489-2 (10/95), 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 





— ΙΤυ-Κ Μ.493-13 (10/09), 

3υμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
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— ΙΤΙΙ-Κ Μ.541-9 (05/04). 


διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΩ 61097-3 (1994), 

— ΙΕΟ 61097-8 (1998), 

— ΙΕΟ σειρά 61162. 


^.1/5.3 

δέκτης ΝΑΝ/ΤΕΧ 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον. ΐν/7, 


— ΕΝ 60945 (2002), 

ϊ + Ω 



— Κανον. Χ/3 

— Κανον. Χ/3 


ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 

Ϊ + Ε 



— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 


διορθωτικό 1 (2008), 

Ϊ + Ρ 



(ώδικας Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

Κώδικας 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 065-1 νΐ.2.1 (2009-01), 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 

Η50) 14, 


— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 843-4 νΐ.2.1 (2004-06), 




(ώδικας Η50) 14. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 

Κώδικας 

Η, 





Η50) 14, 


— ΙΕΟ 60945 (2002), 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.148(77), 


ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 





— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32, 


διορθωτικό 1 (2008), 





— ΙΤυ-Κ Μ.540-2 (06/90), 


— ΙΕΟ 61097-6 (2012-01). 





— ΙΤυ-Κ Μ.625-4 (03/12). 




1/5.4 

δέκτης ΕΟΟ 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον. ΐν/7, 


— ΕΝ 60945 (2002), 

Ϊ + Ω 



— Κανον. Χ/3 

— Κανον. Χ/3 


ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 

Ϊ + Ε 



— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.570(14), 


διορθωτικό 1 (2008), 

Ϊ + Ρ 



(ώδικας Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 


— ΕΤ5Ι ΕΤ5 300 460Έκδ.1 (1996-05), 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

Κώδικας 

— ΕΤ5Ι ΕΤ5 300 460/Α1 (1997-11), 




(ώδικας Η50) 14. 

Η50) 14, 


— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 829 νΐ.1.1 (1998-03), 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 

Κώδικας 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 843-1 νΐ.3.1 (2012-08), 





Η50) 14, 


Η, 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.306(87), 


— ΙΕΟ 60945 (2002), 





— ΙΜΟ (ΌΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32. 


ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 







διορθωτικό 1 (2008), 







— ΙΕΟ 61097-4 (2012-05). 


^.1/5.5 

ϊξοπλισμός υψηλής συχνότητας 

— Κανον. ΙΝ//14, 

— Κανον. ΙΝ//7, 


— ΕΝ 60945 (2002), 

Ϊ + Ω 


ΗΡ) για λήψη πληροφοριών 

— Κανον. Χ/3 

— Κανον. Χ/3 


ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 

Ϊ + Ε 


/αυτικής ασφαλείας (Μ5Ι) 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 


διορθωτικό 1 (2008), 

Ϊ + Ρ 


δέκτης ΗΡ ΝΒϋΡ) 

(ώδικας Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.699(17), 


— ΕΝ σειρά 61162, 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.700(17), 


— ΕΤ5Ι ΕΤ5 300 067Έκδ.1 (1990-11), 




(ώδικας Η5(Ζ) 14 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.806(19), 


— ΕΤ5Ι ΕΤ5 300 067/Α1 Εά.1 (1993-10). 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
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Η50) 14, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 Κώδικας 

συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 





Η50) 14, 

διορθωτικό 1 (2008), 





— ΙΜΟ (ΙΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32, 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 





— ΙΤυ-Κ Μ.491-1 (07/86), 

— ΕΤ5Ι ΕΤ5 300 067Έκδ.1 (1990-11), 





— ΙΤυ-Κ Μ .492-6 (10/95), 

— ΐτυ-κ Μ.540-2 (06/90), 

— ΐτυ-κ Μ.625-4 (03/12), 

— ΐτυ-κ Μ.688 (06/90). 

— ΕΤ5Ι ΕΤ5 300 067/Α1 Εά.1 (1993-10). 


4.1/5.6 

>αδιοφάρος ένδειξης στίγματος 
ανδύνου (ΕΡΙΚΒ)((:05ΡΑ5- 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον. Χ/3 

— Κανον. ΐν/7, 

— Κανον. Χ/3 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

3 + ϋ 

3 + Ε 


3ΑΒ5ΑΤ) 406 ΜΗζ 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η5(Ζ) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.662(16), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

3 + Ρ 



— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η5(Ζ) 14. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.696(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.810(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 

Η 50) 14, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862, 

— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32, 

— ΙΤυ-Κ Μ.633-4 (12/10), 

— ΐτυ-κ Μ.690-2 (03/12). 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 066 V 1.3.1 (2001-01). 

Η, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ 61097-2 (2008), 

Σημείωση: Η ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 862 έχει 
ΐφαρμογή μόνο στην προαιρετική 
διάταξη τηλεενεργοποίησης, όχι στον 
διο τον ΕΡΙΚΒ. 


4.1/5.7 

5 αδιοφάρος ένδειξης στίγματος 
ανδύνου (ΕΡΙΡΒ) στη ζώνη ί 
ΙΝΜΑΒ5ΑΤ) 

4φίεται εσκεμμένα κενό 

4.1/5.8 

δέκτης φυλακής 2182 Ι<Ηζ 

4φίεται εσκεμμένα κενό 

4.1/5.9 

'εννήτρια συναγερμού δύο 
χκουστικών τόνων 

4φίεται εσκεμμένα κενό 

^.1/5.10 

Εγκατάσταση ασύρματων 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον. ΐν/9, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862, 

3 + ϋ 


ιεσαίων συχνοτήτων (ΜΡ) για 

— Κανον. Χ/3 

— Κανον. ΐν/10, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

3 + Ε 


:κπομπή και λήψη ψηφιακής 
ϊκιλεκτικής κλήσης (ϋ50) και 
χσύρματη τηλεφωνία 

Σημείωση : Σύμφωνα με τις 
χποφάσεις ΙΜΟ και ΙΤΙΙ, οι 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η5(Ζ) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50) 14. 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.804(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ$036(63)-(1994 Κώδικας 

συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 338-1 νΐ.3.1 (2010-02), 

3 + Ρ 
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χπαιτήσεις για γεννήτρια 
συναγερμού δύο ακουστικών 
ιόνων και μετάδοση σε Η3Ε δεν 
ίχουν πλέον εφαρμογή στα 
χρότυπα δοκιμής 


Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50) 14, 

— ΙΜΟ Μ50.1/ Εγκύκλ.1460, 

— ΙΜΟ (ΖΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32, 

— ΙΤυ-Κ Μ.493-13 (10/09), 

— ΠΌ-Κ Μ.541-9 (05/04). 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 338-2 νΐ.3.1 (2010-02), 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 373-1 νΐ.4.1 (2013-09), 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 843-5 νΐ.1.1 (2004-06), 

Η, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ 61097-3 (1994), 

— ΙΕΟ 61097-9 (1997), 

— ΙΕΟ σειρά 61162. 


^.1/5.11 

δέκτης φυλακής μεσαίων 

— Κανον. ΙΝ//14, 

— Κανον. ΙΝ//9, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

ϊ + ϋ 


συχνοτήτων (ΜΡ) ψηφιακής 

— Κανον. Χ/3 

— Κανον. ΐν/10, 

συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 

Ϊ + Ε 


ΐπιλεκτικής κλήσης (050) 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

— Κανον. Χ/3 

διορθωτικό 1 (2008), 

Ϊ + Ρ 



(ώδικας Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— ΕΝ σειρά 61162, 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.804(19), 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 338-1 νΐ.3.1 (2010-02), 




(ώδικας Η50) 14. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 338-2 νΐ.3.1 (2010-02), 





Η50) 14, 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 033 νΐ.4.1 (2013-09), 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ5<Ζ.97(73)-(2000 Κώδικας 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 843-5 νΐ.1.1 (2004-06), 





Η50) 14, 






— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32, 






— ΙΤυ-Κ Μ.493-13 (10/09), 






— ΙΤυ-Κ Μ.541-9 (05/04), 






— ΙΤυ-Κ Μ.1173-1 (03/12). 



^.1/5.12 

Εταθμός Ιηηΐ3Γ53ΐ-Β 5Ε5 

— Κανον. ΙΝ//14, 

— Κανον. ΐν/10. 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 862, 

3 + ϋ 


Εημείωση: Η υπηρεσία θα 

— Κανον. Χ/3 

— Κανον. Χ/3 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Ϊ + Ε 


διακοπεί στις 31 Δεκεμβρίου 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.570(14), 

συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 

} + Ρ 


2016 και μετά. 

(ώδικας Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

διορθωτικό 1 (2008). 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.808(19), 





(ώδικας Η50) 14. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 

— ΙΜΟ Μ5<Ζ/Εγκύκλ. 862, 





Η50) 14, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 





— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 

συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 





Η50) 14, 

διορθωτικό 1 (2008). 





— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862, 






— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32. 
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4.1/5.13 

Εταθμός Ιηιη3Γ53ΐ-0 5Ε5 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η5(Ζ) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η5(Ε) 14. 

— Κανον. ΐν/10, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.570(14), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.664 (16), (έχει εφαρμογή 
τόνο εάν ο σταθμός Ιηηΐ3Γ53ΐ ^ 5Ε5 
χεριλαμβάνει λειτουργίες Ε6(Ε), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.807(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ζ.36(63)-(1994 Κώδικας 
ΗδΟ) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 Κώδικας 
ΗδΟ) 14, 

— Αποφ. ΙΜΟ Μ50.306(87) 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862, 

— ΙΜΟ (ΙΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32. 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862, 

— ΕΝ 60945 (2002), 
ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΤ5Ι ΕΤ5 300 460Έκδ.1 (1996-05), 

— ΕΤ5Ι ΕΤ5 300 460/Α1 (1997-11), 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 829 νΐ.1.1 (1998-03), 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 843-1 νΐ.3.1 (2012-08), 

Η, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ 61097-4 (2012), 

— ΙΕΟ σειρά 61162. 

ϊ + Ω 

5 + Ε 

3 + Ρ 

4.1/5.14 

Εγκατάσταση ασύρματων 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον. ΐν/10, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862, 

3 + Ω 


ιεσαίων/υψηλών συχνοτήτων 

— Κανον. Χ/3 

— Κανον. Χ/3 

— ΕΝ 60945 (2002), 

3 + Ε 


ΜΡ/ΗΡ) για εκπομπή και λήψη 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 

3 + Ρ 


350, ΝΕ3ΩΡ και ασύρματη 

(ώδικας Η5(Ε) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.806(19), 

διορθωτικό 1 (2008), 




— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ζ.36(63)-(1994 Κώδικας 

— ΕΝ σειρά 61162, 



αποφάσεις ΙΜΟ και ΙΤί), οι 

(ώδικας Η50) 14. 

Η50) 14, 

— ΕΤ5Ι ΕΤ5 300 067Έκδ.1 (1990-11), 



απαιτήσεις για γεννήτρια 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 

— ΕΤ5Ι ΕΤ5 300 067/Α1 Εά.1 (1993-10), 



αυναγερμού δύο ακουστικών 


Η50) 14, 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 338-1 νΐ.3.1 (2010-02), 



ιόνων και μετάδοση σε Α3Ε δεν 


— ΙΜΟ Μ5(Ε/Εγκύκλ.862, 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 338-2 νΐ.3.1 (2010-02), 



:χουν πλέον εφαρμογή στα 


— ΙΜΟ Μ5Ο1/Εγκύκλ.1460, 

— ΕΤ5Ι ΕΤ5 300 373-1 νΐ.4.1 (2013-09), 



τρότυπα δοκιμής. 


— ΙΜΟ (ΙΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32, 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 843-5 VI. 1.1 (2004-06), 





— ΙΤυ-Κ Μ.476-5 (10/95), 






— ΙΤυ-Κ Μ .492-6 (10/95), 






— ΙΤυ-Κ Μ.493-13 (10/09), 






— ΙΤυ-Κ Μ.541-9 (05/04), 






— ΙΤυ-Κ Μ.625-4 (03/12), 






— ΙΤυ-Κ Μ.1173 -1(03/12). 



4.1/5.15 

δέκτης σάρωσης φυλακής ΜΡ/ΗΡ 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον. ΐν/10, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

3 + Ω 


350 

— Κανον. Χ/3 

— Κανον. Χ/3 

ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 

3 + Ε 



— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

διορθωτικό 1 (2008), 

3 + Ρ 
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(ώδικας Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
(ώδικας Η50) 14. 

— Ακόφ. ΙΜΟ Α.806(19), 

— Ακόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η50) 14, 

— Ακόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50) 14, 

— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32, 

— ΙΤυ-Κ Μ.493-13 (10/09), 

— ΙΤυ-Κ Μ. 541-9(05/04). 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 338-1 νΐ.3.1 (2010-02), 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 338-2 νΐ.3.1 (2010-02), 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 033 νΐ.4.1 (2013-09), 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 843-5 νΐ.1.1 (2004-06). 

Η, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
Συμκεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ 61097-3 (1994), 

— ΙΕΟ 61097-8 (1998), 

— ΙΕΟ σειρά 61162. 


λ. 1/5.16 

λεροναυτικές αμφίδρομες 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.2/5.8 





Συσκευές ασύρματης 






ιηλεφωνίας \/ΗΡ 





λ. 1/5.17 

φορητές αμφίδρομες συσκευές 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον. II1/6, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

ϊ + ϋ 


χσύρματης τηλεφωνίας \/ΗΡ 

— Κανον. Χ/3 

— Ακόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

Συμκεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 

3 + Ε 


Σωστικού σκάφους 

— Ακόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 

— Ακόφ. ΙΜΟ Α.809(19), 

διορθωτικό 1 (2008), 

} + Ρ 



(ώδικας Η50) 14, 

— Ακόφ. ΙΜΟ Μ5(Ζ.36(63)-(1994 Κώδικας 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 300 225 νΐ.4.1 (2004-12), 




— Ακόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 

Η50) 8,14, 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 843-2 νΐ.2.1 (2004-06). 




(ώδικας Η50) 14. 

— Ακόφ. ΙΜΟ Μ5<Ζ.97(73)-(2000 Κώδικας 

Η, 





Η50) 8,14, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 





— Ακόφ. ΙΜΟ Μ50.149(77), 

Συμκεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 





— ΙΤυ-Κ Μ.489-2 (10/95). 

διορθωτικό 1 (2008), 






— ΙΕΟ 61097-12 (1996). 


λ. 1/5.18 

[ταθερές αμφίδρομες συσκευές 

— Κανον. ΙΝ//14, 

— Κανον. II1/6, 

— ΕΝ 60945 (2002), 

3 + ϋ 


χσύρματης τηλεφωνίας \/ΗΡ 

— Κανον. Χ/3 

— Ακόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

Συμκεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 

Ϊ + Ε 


Σωστικού σκάφους 

— Ακόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 

— Ακόφ. ΙΜΟ Α.809(19), 

διορθωτικό 1 (2008), 

Ϊ + Ρ 



(ώδικας Η50) 14, 

— Ακόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 466 νΐ.1.1 (2000-10), 




— Ακόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 

Η50) 8,14, 





(ώδικας Η50) 14. 

— Ακόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 Κώδικας 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 





Η50) 8, 14, 

Συμκεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 





— ΙΤυ-Κ Μ.489-2 (10/95). 

διορθωτικό 1 (2008), 






— ΙΕΟ 61097-12 (1996). 


Μ/5.19 

ΠΓΠ3Γ53Ϊ-Ρ77 

— Κανον. ΙΝ//14, 

— Κανον. ΐν/10. 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862, 

ϊ + ϋ 



— Κανον. Χ/3 

— Ακόφ. ΙΜΟ Α.570 (14), 

— ΕΝ 60945 (2002), 

Ϊ + Ε 
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— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.808(19), 

ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 


Κώδικας Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694 (17), 

διορθωτικό 1 (2008), 


— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 Κώδικας 

— ΙΕΟ 61097-13 (2003). 


Κώδικας Η5(Ζ) 14. 

Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ζ.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50) 14, 

— ΙΜΟ Μ5(Ι/Εγκύκλ.862, 

— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32. 

Η, 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.862, 

— ΙΕ0 60945 (2002), 
ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕ0 61097-13 (2003). 


6. Εξοπλισμός που απαιτείται βάσει του ΟΟΙΚΕ6 72 


Αριθ. 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός ΟΟίΚΕΟ 72 όπου 
απαιτείται έγκριση τύπου 

Κανονισμοί ΟΟΕΚΕ6 και οι σχετικές 
αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ, κατά 
περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για την 
αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4.1/6.1 

Φανοί ναυσιπλοΐας 

— ΟΟίΚΕΟ παράρτημα 1/14. 

— ΟΟίΡΕΟ παράρτημα 1/14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.253(83) 

— ΕΝ 14744(2005) 
ουμπεριλαμβανομένης της Α0 (2006), 

— ΕΝ 60945 (2002), 
ουμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 

Η, 

— ΕΝ 14744(2005) 
ουμπεριλαμβανομένης της Α0 (2006), 

— ΙΕ0 60945 (2002), 
ουμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 

ϊ + Ω 

3 + Ε 

3 + Ρ 

3 


7. Σωστικός εξοπλισμός πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην 

Δεν υπάρχουν είδη στο παράρτημα Α.1. 

8. Εξοπλισμός βάσει του κεφαλαίου 11-1 της σύμβασης 501Α5. Κατασκευή — διάρθρωση, υποδιαίρεση και ευστάθεια, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 


Αριθ. 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός 501Α5 74, όπως 

Κανονισμοί 501Α5 74, όπως έχουν 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για την 



τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 

τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και 


αξιολόγηση της 



«έγκριση τύπου» 

εγκύκλιοι του ΙΜΟ, κατά περίπτωση 
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συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ά.1/8.1 

Ανιχνευτές στάθμης ύδατος 

— Κανον. 11-1/22-1, 

— Κανον. 11-1/25, 

— Κανον. ΧΙΙ/12. 

— Κανον. 11-1/25, 

— Κανον. ΧΙΙ/12, 

— Απόφ. ΙΜΟΑ.1021(26), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.188(79). 

— ΙΜΟ Μ50.1/1464 Κθν.1. 

— ΙΕΟ 60092-504 (2001), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60092- 
504 διορθωτικό 1 (2011), 

— ΙΕ0 60529 (2001) Εκδ.2.2 (2011), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.188(79), 

— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 1291. 

5 + ϋ 

5 + Ε 

5 + Ρ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.2 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 


1. Σωστικά μέσα 


Στήλη 4: Πρέπει να εφαρμόζεται η εγκύκλιος 980/ΙΜΟ Μ50, εκτός εάν υπερισχύουν τα της στήλης 4. 


Αριθ. 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός 50Ι.Α5 74, όπως 
τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 
«έγκριση τόπου» 

Κανονισμοί 501Α5 74, όπως έχουν 
τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και 
εγκύκλιοι του ΙΜΟ, κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για την 
αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Μ/1.1 

4νακλαστήρας ραντάρ για 
σωσίβιες σχεδίες 

— Κανον. II1/4, 

— Κανον. 111/34, 

— Κανον. Χ/3. 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(λ48(66)-(Κώδικας 15Α). 



Μ/1.2 

/λικά στολών εμβάπτισης 
κατάδυσης) 

4φίεται εσκεμμένα κενό 

4.2/1.3 

ΥΙέσα (αυτόματης) καθαίρεσης 
ελεύθερης επίπλευσης για 
ιωστικά σκάφη 

4φίεται εσκεμμένα κενό 

4.2/1.4 

(λίμακες επιβίβασης 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α. 1/1.29. 

4.2/1.5 

Σύστημα αναγγελιών και γενικού 
Συναγερμού ανάγκης 
όταν χρησιμοποιείται ως μέσο 
ϊυναγερμού πυρκαγιάς, 
Εφαρμόζεται το είδος Α.1/3.53) 

— Κανον. 111/6. 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.1021(26), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας Η5(Ζ), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5048(66)-(Κώδικας Ι_5Α), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5€.97(73)-(2000 Κώδικας Η50), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ.808. 




2. Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης 


Αριθ. 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός ΜΑΚΡΟΙ 73/78, όπως 
τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 
«έγκριση τύπου» 

Κανονισμοί ΜΑΚΡΟΙ73/78, όπως έχουν 
τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις 
και εγκύκλιοι του ΙΜΟ, κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για την 
αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4.2/2.1 

Συσκευή ανάλυσης οξειδίων του 
αζώτου τύπου ανιχνευτή 
(ημιφωταύγειας 

ΟΐθΓΠϊΙυΓηΐηθ50θηΐ ΟθϊθοΙογ - Οίϋ) 
ί θερμαινόμενου ανιχνευτή 
(ημιφωταύγειας (Ηθθΐθό 
ΖήθΓπΐΙυΓπϊηθδΟθηΙ ΟθϊθοΙογ - 
ΗΟΙΟ) προς χρήση για άμεσες 
τετρήσεις επί του πλοίου. 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α. 1/2.8. 

4.2/2.2 

Συστήματα καθαρισμού 
«αυσαερίων επί του σκάφους 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α. 1/2.10. 
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«ν.2/2.3 

ϊξοπλισμός που χρησιμοποιεί 
άλλες ισοδύναμες μεθόδους 
ιείωσης εκπομπών ΝΟχ επί του 
σκάφους 

— Παράρτημα VI, Κανον. 4. 

— Παράρτημα VI, Κανον. 4 



4.2/2.4 

ίξοπλισμός που χρησιμοποιεί 
άλλες τεχνολογικές μεθόδους 
ιείωσης εκπομπών 50χ 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡ(Ζ.176(58) - 
αναθεωρημένο παράρτημα VI της 
ΜΑΚΡΟί, Κανον. 4), 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡ0.184(59). 

— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡ0.176(58) - 
[αναθεωρημένο παράρτημα VI της ΜΑΚΡΟΙ, 
(ανον. 4). 



4.2/2.5 

Ευσκευές ανάλυσης οξειδίων του 
αζώτου επί του πλοίου με μέτρηση 
άλλη από την απευθείας μέτρηση 
<αιτη μέθοδο παρακολούθησης 
ιων Νοχ του τεχνικού κώδικα του 
2008 

Αφήνεται σκοπίμως κενό διότι αυτό το είδος του εξοπλισμού περιλαμβάνεται στο Α. 1/2.8 


3. Εξοπλισμός πυροπροστασίας 
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Αριθ. 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός 501Α5 74, όπως 
τροποποιήθηκε, όπου 
απαιτείται «έγκριση τύπου» 

Κανονισμοί 501Α5 74, όπως έχουν 
τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και 
εγκύκλιοι του ΙΜΟ, κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για την 
αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

^.2/3.1 

VIη φορητοί και μεταφερόμενοι 
πυροσβεστήρες 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/3.52. 

Α.2/3.2 

Ακροφύσια μόνιμων συστημάτων 
χυρόσβεσης με ψεκασμό νερού 
υπό πίεση σε χώρους ειδικής 
ιατηγορίας, χώρους φορτίου Κο- 
8ο, χώρους Κο-Κο και χώρους 
οχημάτων 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α. 1/3.49. 

Α.2/3.3 

Εξοπλισμός εκκίνησης 
ίλεκτροπαραγωγών ζευγών υπό 
συνθήκες ψύχους (μηχανισμοί 
εκκίνησης) 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.2/8.1 

°ι.2/3.4 

Ακροφύσια διπλής χρήσης (τύπου 
ψεκαστήρα/εκτοξευτήρα) 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α. 1/3.55. 

Α.2/3.5 

Εξαρτήματα μόνιμων συστημάτων 
τυρανίχνευσης και συναγερμού 
τυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, 
χώρους εγκαταστάσεων, χώρους 
Ενδιαίτησης, μηχανοστάσια και 
αφύλακτους χώρους 
μηχανημάτων 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/3.51. 

^.2/3.6 

Ανιχνευτές καπνού 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/3.51. 

01-2/3.7 

Ανιχνευτές θερμότητας 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/3.51. 

Α.2/3.8 

Ηλεκτρικός φανός ασφαλείας 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.98(73)- 
[Κώδικας Ρ55) 3. 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)-(1994 Κώδικας 

Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 Κώδικας 

Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 3. 

— ΙΕ0 σειρά 60079. 


Α. 2/3.9 

Προστατευτική ενδυμασία 
ανθεκτική σε χημικές ουσίες 

— Κανον. 11-2/19. 

— Κανον. 11-2/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)-(1994 Κώδικας 

Η50) 7, 

— ΕΝ 943-1(2002) 
συμπεριλαμβανομένης της Α0 (2005), 

— ΕΝ 943-2 (2002), 
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— Απόφ. ΙΜΟ ΙΥΙ5(Ε.97(73)-(2000 Κώδικας 

Η50) 7. 

— ΕΝ 150 6529 (2001), 

— ΕΝ 150 6530 (2005), 

— ΕΝ 14605 (2005) 
συμπεριλαμβανομένης της Α.1 
(2009), 

— ΙΜΟ Μ5(Ε/Εγκύκλ. 1120. 


Α.2/3.10 

Συστήματα φωτισμού χαμηλής 
Γοποθέτησης 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α. 1/3.40. 

^.2/3.11 

Ακροφύσια μόνιμων συστημάτων 
χυρόσβεσης με καταιονισμό 
^/ερού υπό πίεση σε μηχανοστάσια 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α. 1/3.10. 

0ι.2/3.12 

σοδύναμα μόνιμων πυροσβεστικά 
συστήματα αερίου για 
μηχανοστάσια και αντλιοστάσια 
φορτίου 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α. 1/3.45. 

=ι.2/3.13 

Αναπνευστική συσκευή γραμμής 
χεπιεσμένου αέρα (Ταχύπλοα 
υκάφη) 

Γο είδος διαγράφεται 

4.2/3.14 

Εύκαμπτοι πυροσβεστικοί 
σωλήνες (τύπου καρουλιού) 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α. 1/3.56. 

Α.2/3.15 

Εξαρτήματα συστημάτων 
ανίχνευσης καπνού με 
δειγματοληψία 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/3.63. 

4.2/3.16 

Ανιχνευτές φλόγας 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/3.51. 

4.2/3.17 

Χειροκίνητα σημεία κλήσης 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/3.51. 

4.2/3.18 

διατάξεις συναγερμού 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/3.53. 

Α.2/3.19 

Εξαρτήματα μόνιμων συστημάτων 
χυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής 
με βάση το νερό για χρήση σε 
μηχανοστάσια κατηγορίας «Α». 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α. 1/3.48. 

4.2/3.20 

Γαπετσαρισμένα έπιπλα 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/3.20. 

Α.2/3.21 

Εξαρτήματα συστημάτων 
χυρόσβεσης ερμαρίων χρωμάτων 
<αι ερμαρίων εύφλεκτων υγρών 

— Κανον. 11-2/10. 

— Κανον. 11-2/10, 

— ΙΙΥΙΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 1239. 



Α.2/3.22 

Εξαρτήματα μόνιμων συστημάτων 
χυρόσβεσης αγωγών 
απορροφητήρων μαγειρείου 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α. 1/3.68. 































ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


2173 


4. 2/3.23 

Εξαρτήματα συστημάτων 
χυρόσβεσης καταστρώματος 
ελικοπτέρων 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/3.67. 

4.2/3.24 

Φορητές μονάδες εκτόξευσης 
αφρού 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. 11-2/20, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. 11-2/20, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)-(1994 Κώδικας 

Η5(Ε) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 Κώδικας 

Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.98(73)-(Κώδικας Ρ55) 4, 

— ΙΜΟ Μ501/Εγκύκλ. 1239, 

— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ. 1313. 



4.2/3.25 

Χωρίσματα κλάσεως «0» 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/3.64. 

4.2/3.26 

Συστήματα αερίων καυσίμων 
κρησιμοποιούμενα για οικιακούς 
σκοπούς (εξαρτήματα) 

— Κανον. 11-2/4. 

— Κανον. 11-2/4, 

— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ. 1276. 



4.2/3.27 

Εξαρτήματα μόνιμων 
χυροσβεστικών συστημάτων 
αερίου ((ΕΟ 2). 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. 11-2/20, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ι.36(63)-(1994 Κώδικας 

Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 Κώδικας 

Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.98(73)-( Κώδικας Ρ55) 5, 

Ηλεκτρικές αυτόματες διατάξεις 
ελέγχου και καθυστέρησης: 

— ΕΝ 12094-1 (2003). 





Μη ηλεκτρικές αυτόματες διατάξεις 
ελέγχου και καθυστέρησης: 

— ΕΝ 12094-2 (2003). 





— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ. 1313, 

— ΙΜΟ Μ50.1/Εγκύκλ. 1318. 

— ΙΜΟ Μ5(Ε.1/Εγκύκλ. 1456. 

Χειροκίνητες διατάξεις ενεργοποίηση 
και παύσης: 

— ΕΝ 12094-3 (2003). 

ζ 





Συγκροτήματα βαλβίδων δοχείων και 
ενεργοποιητές τους: 

— ΕΝ 12094-4 (2004). 






Βαλβίδες επιλογής υψηλής και 
χαμηλής πίεσης και ενεργοποιητές 
τους: 

— ΕΝ 12094-5 (2006). 






Μη ηλεκτρικές συσκευές 
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απενεργοποίησης: 

— ΕΝ 12094-6 (2006). 

Ακροφύσια για συστήματα (ΕΟ 2: 

— ΕΝ 12094-7 (2000) 
συμπεριλαμβανομένηςτης Α1 (2005) 

Συζευκτήρες: 

— ΕΝ 12094-8 (2006). 

Μανόμετρα και διακόπτες πίεσης: 

— ΕΝ 12094-10 (2003). 

Μηχανικές διατάξεις ζύγισης: 

— ΕΝ 12094-11 (2003). 

ρυθμιστικές δικλείδες και δικλείδες 
αντεπιστροφής: 

— ΕΝ 12094-13 (2001) 
συμπεριλαμβανομένης της ΑΟ (2002) 

Οσμοφόρες διατάξεις για συστήματα 
ΙΟ 2 χαμηλής πίεσης: 

— ΕΝ 12094-16 (2003). 


Α.2/3.28 

Εξαρτήματα συστημάτων 
χυρόσβεσης με αφρό μέσης 
ϊιόγκωσης - μόνιμα συστήματα 
χφρού καταστρώματος 
ϊεξαμενοπλοίων 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/3.57. 

Α. 2/3.29 

Εξαρτήματα μονίμων συστημάτων 
χυρόσβεσης με αφρό χαμηλής 
ϊιόγκωσης για μηχανοστάσια και 
/ια προστασία του 
ιαταστρώματος δεξαμενοπλοίων. 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/3.58. 

Α. 2/3.30 

Αφρός διόγκωσης για μόνιμα 
χυστήματα πυρόσβεσης σε 
δεξαμενόπλοια χημικών 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/3.59. 

Α.2/3.31 

Κειροκίνητα συστήματα ψεκασμού 
χε νερό 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. 11-2/19. 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. 11-2/19. 



Α.2/3.32 

Πυροσβεστικά συστήματα ξηρής 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/3.62. 
































ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


2175 



χημικής σκόνης 


^.2/3.33 

Νέο είδος 

Εύκαμπτοι πυροσβεστικοί 
σωλήνες με διάμετρο > 52 ιτιγπ 

— Κανον. 11-2/10, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 11-2/10, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)-(1994 Κώδικας 

Η50) 7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.97(73)-(2000 Κώδικας 

Η50) 7. 




4. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας 

Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 4: Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας 

Στήλες 3 και 4: Οι παραπομπές στο κεφάλαιο V του 501Α5 είναι παραπομπές στο 50ΕΑ5 1974 όπως τροποποιήθηκε με την Μ5Έ 73 και άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 2002. 

Στήλη 4: Ο εξοπλισμός ναυσιπλοΐας πληροί όλα τα σχετικά μέρη της Απόφασης Α.1021(26) "Κώδικας συναγερμικών ειδοποιήσεων και δεικτών, 2009" και της Απόφασης Μ5(Ε.302(87) 
"Εγκριση προτύπων επιδόσεων για τη διαχείριση συναγερμού γέφυρας" της Γενικής Συνέλευσης του ΔΝΟ, κατά περίπτωση. 

Στήλη 5: 

Η σειρά ΙΕΈ 61162 αφορά τα κάτωθι πρότυπα αναφοράς για εξοπλισμό και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας - Ψηφιακές, διεπαφές: 

— ΙΕ0 61162-1 Θ04.0 (2010-11) - Μέρος 1:Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές 

— ΙΕ0 61162-2 Θ04.0 (1998-09) - Μέρος 2: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές, διαβίβαση υψηλής ταχύτητας 

— ΙΕ0 61162-3 θό2 (ΕοπδοΙ. ννϊΐΐι 3Γπ1 θόΐ.0 (2010-11) 3πά 3 Γπ2 θ<± 1.0 (2014-07) - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕ0 61162-3 Θ04.0 (2008-05) - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕΈ 61162-3-3ΓΠ1 θόΐ.0 (2010-06) Τροπολογία 1 - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕΈ 61162-3-3ΓΠ2 θάΐ.0 (2014-07) Τροπολογία 2 - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 

ΙΕΈ 61162-450 θάΐ.0 (2011-06) - Μέρος 450: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές - Διασύνδεση με ΕϊΓιθιύιθϊ 

Η σειρά ΕΝ 61162 αφορά τα κάτωθι πρότυπα αναφοράς για εξοπλισμό και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας - Ψηφιακές, διεπαφές: 
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— ΕΝ 61162-1 (2011) - Μέρος 1: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές 

— ΕΝ 61162-2 (1998) - Μέρος 2: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές, διαβίβαση υψηλής ταχύτητας 

— ΕΝ 61162-3 (2008) - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 

— ΕΝ 61162-3-3ΓΠ1 (2010) Τροπολογία 1 - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕΈ 61162-3-3ΠΊ2 θδΐ.0 (2014-07) 

— ΕΝ 61162-450 (2011) - Μέρος 450: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές - Διασύνδεση με ΕϊΙίθιτιθΙ 
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Αριθ. 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός 501Α5 74, όπως 
τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 
«έγκριση τύπου» 

Κανονισμοί 501Α5 74, όπως έχουν 
τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και 
εγκύκλιοι του ΙΜΟ, κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για την 
αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4.2/4.1 

Γυροσκόπιο σε ταχύπλοο σκάφος 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.31. 

4.2/4.2 

Συστήματα ελέγχου πορείας για 
ταχύπλοο σκάφος (πρώην 
αυτόματοι πιλότοι) 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.40. 

4.2/4.3 

Συσκευή μετάδοσης πορείας ΤΗΩ 
[μέθοδος 6Ν55) 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.41. 

4.2/4.4 

Φανός σημάτων ημέρας 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.52. 

4.2/4.5 

Προβολέας για ταχύπλοο σκάφος 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.42. 

4.2/4.6 

Εξοπλισμός νυχτερινής όρασης 
/ια ταχύπλοο σκάφος 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.43. 

4.2/4.7 

Σύστημα ελέγχου ίχνους πορείας 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.33. 

4.2/4.8 

Ηλεκτρονικό σύστημα 
πληροφοριών και θαλάσσιας 
(αρτογραφίας (Ε0ΩΙ5). 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.30. 

4.2/4.9 

Εφεδρικό ηλεκτρονικό σύστημα 
πληροφοριών και θαλάσσιας 
χαρτογραφίας (Ε0ΩΙ5) 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.30. 

4.2/4.10 

Σύστημα θαλάσσιας 
χαρτογραφίας σε κάναβο (Κ0Ω5) 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.30. 

4.2/4.11 

Συνδυασμένος εξοπλισμός 
3Ρ5/6ΕΟΝΑ55 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ ΙΥΙ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
Κώδικας Η50). 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
-150), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50115(73), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ 61108-1 (2003), 

— ΕΝ 61108-2 (1998), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 62288 Εά.(2014-07) 

Η, 

— ΙΕ0 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 60945 
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διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ 61108-1 (2003), 

— ΙΕΟ 61108-2 (1998), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288Έκδ. 1.0 (2008). 


4.2/4.12 

Εξοπλισμός 0<3Ρ5, Ω61.0ΝΑ55 

ΥΙεταφέρθηκε στα Α. 1/4.44, Α.1/4.50 και Α.1/4.51 

4.2/4.13 

'υροσκόπιο σε ταχύπλοο σκάφος 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.31. 

4.2/4.14 

(αταγραφέας δεδομένων 
ιαξιδιού (νΟΚ) 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.29. 

4.2/4.15 

Ολοκληρωμένο σύστημα 
ι/αυσιπλοΐας 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.59. 

4.2/4.16 

[ύστημα εξοπλισμού γέφυρας 

4φίεται εσκεμμένα κενό 

4.2/4.17 

Ενισχυτής στόχων ραντάρ 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.53 

4.2/4.18 

[ύστημα λήψης ήχου 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.58. 

4.2/4.19 

ΥΙαγνητική πυξίδα για ταχύπλοο 
σκάφος 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ ΙΥΙ5(Ε.36(63)-(1994 
Κώδικας Η5(Ε), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.97(73)-(2000 
Κώδικας Η5(Ε). 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.382(Χ), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
-•50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50). 

— 150 1069 (1973), 

— 150 25862 (2009), 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 

Η, 

— 150 1069 (1973), 

— 150 25862 (2009), 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 


4.2/4.20 

[ύστημα ελέγχου ίχνους πορείας 
ι/ια ταχύπλοα σκάφη 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5036(63)-(1994 
Κώδικας Η5Έ), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 
Κώδικας Η5Έ). 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
-150), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 62288 Εά. 2.0 (2014-07) 

Η, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 
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4.2/4.21 

Ευκολίες χαρτών για ραντάρ 
ιλοίου 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.45. 

4.2/4.22 

Ευσκευή μετάδοσης πορείας ΤΗϋ 
Γυροσκοπική μέθοδος) 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.46. 

4.2/4.23 

Ευσκευή μετάδοσης πορείας ΤΗϋ 
μαγνητική μέθοδος) 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.2. 

4.2/4.24 

δείκτης ωστικής απόδοσης 

— Κανον. Ν//18, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 
Κώδικας Η50). 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 62288 Εό. 2.0 (2014-07) 

Η, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Εό. 2.0 (2014-07) 


4.2/4.25 

δείκτες πλευρικής ώσης, βήματος 
Ελικα και τρόπων λειτουργίας 

— Κανον. ν/18, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ι.36(63)-(1994 
Κώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 
Κώδικας Η50). 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
■150), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
■150), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 62288 Εό. 2.0 (2014-07) 

Η, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΟ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Εό. 2.0 (2014-07) 


4.2/4.26 

δείκτης ταχύτητας στροφής 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.9. 

4.2/4.27 

δείκτης γωνίας πηδαλίου 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.20. 

4.2/4.28 

δείκτης στροφών έλικας 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α. 1/4.21. 

4.2/4.29 

δείκτης βήματος έλικας 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α. 1/4.22. 

4.2/4.30 

Εύστημα εξοπλισμού γέφυρας 

4φίεται εσκεμμένα κενό 

4.2/4.31 

Ευσκευή διόπτευσης 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.54. 

4.2/4.32 

Εύστημα συναγερμού φυλακής 
ναυσιπλοΐας γέφυρας (ΒΝ\Λ/Α5) 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.57. 


























2180 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


4.2/4.33 

Σύστημα ελέγχου ίχνους πορείας 
λειτουργεί σε ταχύτητα πλοίου 

30 κόμβους και άνω) 

4φίεται εσκεμμένα κενό 

4.2/4.34 

Εξοπλισμός με δυνατότητα 
Συστήματος Εξ Αποστάσεως 
4ναγνώρισης και 
Παρακολούθησης Πλοίων (ίΚΙΤ) 

4φίεται εσκεμμένα κενό 

4.2/4.35 

4έκτης ΟθΠΙθο 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/4.56. 

4.2/4.36 

Εξοπλισμός ΑΙ5 5ΑΚΤ 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α. 1/4.55. 

4.2/4.37 

Μέο Είδος 

Ηλεκτρονικό κλισιόμέτρο. 

- Κανον. ν/18-7 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.363(92), 

— ΙΜΟ Μ50.1/Ογο.982, 

— ΙΜΟ Μ5Ο1/ΟΓ0.1228. 

-ΕΝ 60945 (2002) 
συμπεριλαμβανομένου του 
διορθωτικού 1 (2008) του ΙΕΈ 60945, 

— ΕΝ σειρά 61162. ή 
-ΙΕΈ 60945 (2002) 
συμπεριλαμβανομένου του 
διορθωτικού 1 (2008) του ΙΕ0 60945, 

— ΙΕ0 σειρά 61162 


4.2/4.38 

Πρώην 

4.1/4.11 

Εξοπλισμός Ι_ογ3π-Έ 

— Κανον. Ν//18, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.36(63)-(1994 
Κώδικας Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.97(73)-(2000 
Κώδικας Η5Έ) 13. 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.818(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η5Έ)13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η5Έ)13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.191(79). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

α>υ ΙΕ0 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07) 

Η, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
συμπεριλαμβανομένου 

ιου ΙΕ0 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕ0 σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 


4.2/4.39 

Πρώην 

4.1/4.12 

Εξοπλισμός ΟΗθγΙο 

— Κανον. Ν//18, 

— Κανον. Χ/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ι.36(63)-(1994 
Κώδικας Η5Έ) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 
Κώδικας Η5Έ) 13. 

— Κανον. ν/19, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694 (17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.818 (19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η5Έ)13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 

— ΕΝ 60945 (2002), 
συ μπε ρ ιλα μβανο μέ νο υ 

ιου ΙΕΈ 60945 διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162, 

— ΕΝ 62288Έκδ. 2.0 (2014-07). 

Η, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
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Η50) 13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5Έ.191(79). 

συμπεριλαμβανομένου του ΙΕΈ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕΈ σειρά 61162, 

— ΙΕΟ 62288 Έκδ. 2.0 (2014-07). 



5. Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 

Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 5: Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας. 

Στήλη 5: 

— Η σειρά ΙΕΈ 61162 αφορά τα κάτωθι πρότυπα αναφοράς για εξοπλισμό και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας - Ψηφιακές, διεπαφές: 

— ΙΕΈ 61162-1 θά4.0 (2010-11) - Μέρος 1:Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές 

— ΙΕΈ 61162-2 θά4.0 (1998-09) - Μέρος 2: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές, διαβίβαση υψηλής ταχύτητας 

— ΙΕΈ 61162-3 601.2 ΈοηδοΙ. ννίΐή 3Γη1 θά 1.0 (2010-11) 3πά 3 Γπ 2 θά. 1.0 (2014-07) - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕΈ 61162-3 θά4.0 (2008-05) - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕΈ 61162-3-3ΠΊ1 θάΐ.0 (2010-06) Τροπολογία 1 - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕΈ 61162-3-3ΠΊ2 θάΐ.0 (2014-07) Τροπολογία 2 - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕΈ 61162-450 θάΐ.0 (2011-06) - Μέρος 450: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές - Διασύνδεση με ΕΙΗθγπθϊ 

Η σειρά ΕΝ 61162 αφορά τα κάτωθι πρότυπα αναφοράς για εξοπλισμό και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας - Ψηφιακές, διεπαφές: 

— ΕΝ 61162-1 (2011) - Μέρος 1: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές 

— ΕΝ 61162-2 (1998) - Μέρος 2: Ένας ομιλητής και πολλοί ακροατές, διαβίβαση υψηλής ταχύτητας 

— ΕΝ 61162-3 (2008) - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 
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— ΕΝ 61162-3-θΓηΙ (2010) Τροπολογία 1 - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 

— ΙΕΟ 61162-3-3ΓΠ2 θά 1.0 (2014-07) Τροπολογία 2 - Μέρος 3: δίκτυο μέσων σειριακών δεδομένων 
— ΕΝ 61162-450 (2011) - Μέρος 450: Πολλοί ομιλητές και πολλοί ακροατές - Διασύνδεση με ΕΐήθΓΠθί 
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Αριθ. 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός 501Α5 74, όπως 
τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 
«έγκριση τύπου» 

Κανονισμοί 501Α5 74, όπως έχουν 
τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και 
εγκύκλιοι του ΙΜΟ, κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για την 
αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

<\.2/5.1 

^/ΗΡ ΕΡΙΚΒ 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
(ώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
(ώδικας Η50). 

— Κανον. ΐν/8, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.662(16), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.805(19), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50), 

— ΙΤΙΙ-Κ Μ.489-2 (10/95), 

— ΙΤΙΙ-Κ Μ.693-1 (03/12). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 

Η, 

— ΙΕ0 60945 (2002), 
ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 


^.2/5.2 

Εφεδρική πηγή ενέργειας 
ασυρμάτου 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
(ώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
(ώδικας Η50). 

— Κανον. ΐν/13, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50), 

— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.16, 

— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32. 

— ΕΝ 60945 (2002), 
ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 

Η, 

— ΙΕ0 60945 (2002), 
ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 


*·2/5.3 

Εταθμός ΙηΓΤΟΓδθΙ-Ρ 5Ε5 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/5.19. 

",.2/5.4 

Πίνακας σήματος κινδύνου 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
(ώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
(ώδικας Η50). 

— Κανον. ΐν/6, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
Η50), 

— ΙΜΟ Μ50/Εγκύκλ. 862, 

— ΙΜΟ ΟΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32. 

— ΕΝ 60945 (2002), 
ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 

Η, 

— ΙΕ0 60945 (2002), 
ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 


Α.2/5.5 

Πίνακας σήματος συναγερμού ή 
ανδύνου 

— Κανον. ΐν/14, 

— Κανον. Χ/3 

— Κανον. ΐν/6, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— ΕΝ 60945 (2002), 
ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 60945 
διορθωτικό! (2008). 
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— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
(ώδικας Η50), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
(ώδικας Η50). 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
ΗδΟ), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 Κώδικας 
ΗδΟ), 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ.862, 

— ΙΜΟ (ΖΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32. 

Η, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 


Α.2/5.6 

5 αδιοφάρος ένδειξης στίγματος 
ανδύνου (ΕΡΙΚΒ) στη ζώνη ί 
(ΙΝΜΑΚ5ΑΤ) 

Αφίεται εσκεμμένα κενό 

Α.2/5.7 

Σύστημα συναγερμού ασφάλειας 
ιλοίου 


— Κανον. ΧΙ-2/6, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(1.147(77), 

— ΙΜΟ ΜδΟ/Εγκύκλ.1072. 

— ΕΝ 60945 (2002), 
ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΕΝ σειρά 61162. 

Η, 

— ΙΕΟ 60945 (2002), 
ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— ΙΕ(Ζ σειρά 61162. 


Α.2/5.8 

τρώην 

Α.1/5.16 

Αεροναυτικές αμφίδρομες 
συσκευές ασύρματης τηλεφωνίας 
ΜΡ 

— Κανον. ΙΝ//14, 

— Κανον. Χ/3 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 
(ώδικας Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.97(73)-(2000 
(ώδικας Η5(Ι) 14. 

— Κανον. ΙΝ//7, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17), 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ50.36(63)-(1994 Κώδικας 
ΗδΟ) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 Κώδικας 
Η50) 14, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5080(70), 

— ΙΜΟ (ΙΟΜ5ΑΚ Εγκύκλ.32, 

— Σύμβαση ΔΟΠΑ, παράρτημα 10, 
(ανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών. 

— ΕΝ 60945 (2002), 
ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 688 νΐ.1.1 (2000- 07). 

Η, 

— ΙΕ0 60945 (2002), 
ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 60945 
διορθωτικό 1 (2008). 

— ΕΤ5Ι ΕΝ 301 688 νΐ.1.1 (2000- 
07). 



6. Εξοπλισμός που απαιτείται βάσει του ΟΟΙΡΕ6 72 


Αριθ. 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός ΟΟίΚΕΟ 72 όπου 
απαιτείται έγκριση τύπου 

Κανονισμοί ΟΟΙΚΕ6 και οι σχετικές 
αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ, κατά 
περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για την 
αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Α.2/6.1 

Ι>ανοί ναυσιπλοΐας 

ΥΙεταφέρθηκε στο Α.1/6.1. 

Α.2/6.2 

Ευσκευές ηχητικών σημάτων 

— ΟΟΙΚΕ6 72 παράρτημα 111/3. 

— ΟΟΙΚΕΟ 72 παράρτημα 111/3, 

— Απόφ. ΙΜΟ Α.694(17). 

— ΕΝ 60945 (2002), 
ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕΟ 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— Συρίκτρες - 0ΟΕΚΕ6 72 παράρτημα 
11/1 (Επιδόσεις), 

— Κώδωνες ή γκογκ - 0ΟΙΚΕ6 72 
χαράρτημα 111/2 (Επιδόσεις). 

Η, 

— ΙΕ0 60945 (2002), 
ιυμπεριλαμβανομένου του ΙΕ0 60945 
διορθωτικό 1 (2008), 

— Συρίκτρες - ΟΟΙΚΕ6 72 παράρτημα 
11/1 (Επιδόσεις), 

— Κώδωνες ή γκογκ - 0ΟΙΚΕ6 72 
χαράρτημα 111/2 (Επιδόσεις). 



7. Σωστικός εξοπλισμός πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην 


Αριθ. 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός 501Α5 74, όπως 
τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 
«έγκριση τύπου» 

Κανονισμοί 501Α5 74, όπως έχουν 
χροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και 
εγκύκλιοι του ΙΜΟ, κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για την 
αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0/7.1 

Οργανο φόρτωσης 

— Κανον. XI1/11, 

— Κανον. XI1/11, 

— ΙΜΟ Μ501/Εγκύκλ. 1229. 




— Απόφ. 5 της διάσκεψης 501Α5 
χου 1997 

— Απόφ. 5 της διάσκεψης 501Α5 του 1997 



Α.2/7.2 

Ανιχνευτές στάθμης ύδατος σε 
χλοία φορτίου χύδην 

Γο είδος διαγράφεται 
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8. Εξοπλισμός του κεφαλαίου 11*1 της $ΟΙΑ5 


Αριθ. 

Χαρακτηρισμός είδους 

Κανονισμός 501Α5 74, όπως 
τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται 
«έγκριση τύπου» 

Κανονισμοί 501Α5 74, όπως έχουν 
τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και 
εγκύκλιοι του ΙΜΟ, κατά περίπτωση 

Πρότυπα δοκιμής 

Ενότητες για την 
αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Α.2/8.1 

Εξοπλισμός εκκίνησης 
ίλεκτροπαραγωγών ζευγών υπό 
συνθήκες ψύχους (μηχανισμοί 
εκκίνησης) 

— Κανον. 11-1/44, 

— Κανον. Χ/3. 

— Κανον. 11-1/44, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5(Ε.36(63)-(1994 Κώδικας 
Η50) 12, 

— Απόφ. ΙΜΟ Μ5097(73)-(2000 Κώδικας 
Η50) 12.» 

— ΙΜΟ Μ501/Εγκ 1464 Κβν 1 




Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 30η Απριλίου 2016. 

Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται 
στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Αθήνα, 5 Μαΐου 2016 
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